] 

HU-H1V3  177  AIRCRAFT  AVIONICS  HOT  HTSSILE  SVSTEM  INSTALLATION 
STUOV  VOLUME  2  HPP  <U>  MANAGEMENT  CONSULTING  AW 
RESEARCH  INC  PALLS  CHURCH  VA  K  M  PEHRSSON  ET  AL 
UNCLASSIFIED  12  FEB  88  NCR-TR-8711/12-1  N88688-84-D-4171  F/G 

COST 

i/1 

1/55/ 

-  f 

j 

| 

* 

WMUfMJLflEJWUWUULJUlJUUIl  lHLAVlUVyillUIIUIII««UU  MW 


mnvvirj  "I  njl  1LH  WV»  wmvrT  ','J7r-r.T^vnwr«rxRn  \nvrir  uninMy 


ft 


;••: 

A 

•V 


i 


ft 

s ,  j 


B 


r 


s 


f  A 


>.*■ 
*  *- 


p 

& 


[:• 


K 

r. 


01 


MC 


MANAGEMENT  CONSULTING  &  RESEARCH,  INC. 


TR-8711/12-1 


m 


FlL£  CQpy 


CM 

oo 


AIRCRAFT  AVIONICS  AND  MISSILE  SYSTEM 
INSTALLATION  COST  STUDY 


LD 

CD 


< 

I 

Q 

< 


FINAL  REPORT 
VOLUME  2 

APPENDICES  F  AND  G 


By: 


DTIC 

|%ELECTE 

MAr  0  4  1988 


Kirsten  M.  Pehrsson 


George  R.  Kreisel  j  DISTRIBUTION  STATEMENT  A 

ter  public  release! 
<£*.  Distribution  UnHr»i«^ 


12  February  1988 


THE  VIEWS,  OPINIONS  AND  FINDINGS  CONTAINED  IN  THIS 
REPORT  ARE  THOSE  OF  THE  AUTHORS  AND  SHOULD  NOT  BE 
CONSTRUED  AS  AN  OFFICIAL  DEPARTMENT  OF  DEFENSE 
POSITION,  POLICY  OR  DECISION  UNLESS  DESIGNATED  BY  OTHER 
OFFICIAL  DOCUMENTATION. 


Prepared  For: 


Naval  Center  for  Cost  Analysis  (NCA) 
Crystal  Gateway  #4,  Room  700 
1213  Jefferson  Davis  Highway 
Arlington,  VA  22202 


Contract  Number:  N00600-84-D-4171/0012 


Prepared  By: 


MANAGEMENT  CONSULTING  &  RESEARCH,  INC. 
Four  Skyline  Place 
5113  Leesburg  Pike,  Suite  509 
Falls  Church,  Virginia  22041 
(703)  820-4600 


88 


4  8  024 


7* 


V\ 


$ 


$ 


V, 


t<' 


§1 


j- 


WP  ■ 

35 


& 


4 


£ 


*»V 


*71 


rri 


c-: 


vy.va 


ECoR  'v  CLASSIFICATION  Of  this  PAGE 


la  REPORT  SECURITY  CLASS'FlCATlON 

UNCLASSIFIED 


2a  security  Classification  authority 


2b  DECLASSIFICATION /DOWNGRADING  SCHEDULE 


4  PERFORMING  ORGANIZATION  REPORT  NUMBER(S) 

TR-871 1/12-1 


6a  NAME  OF  PERFORMING  ORGANIZATION 
Management  Consulting  & 
Research 


6c  ADDRESS  (City,  State,  and  ZIPCode) 

5113  Leesburg  Pike,  Suite  509 
Falls  Church,  VA  22041 


8a.  NAME  OF  FUNDING  /  SPONSORING 
ORGANIZATION 


8c  ADDRESS  (City,  State,  and  ZIP  Code) 


REPORT  DOCUMENTATION  PAGE 


6b  OFFICE  SYMBOL 
(If  applicable) 


8b  OFFICE  SYMBOL 
(If  applicable) 


lb  RESTRICTIVE  MARKINGS 


3  DISTRIBUTION /AVAILABILITY  OF  REPORT 


Unlimited 


5  MONITORING  ORGANIZATION  REPORT  NUMBER(S) 


7a  NAME  OF  MONITORING  ORGANIZATION 

Naval  Center  for  Cost  Analysis 


7b  ADDRESS  (City,  State,  and  ZIP  Code) 

1213  Jefferson  Davis  Highway,  Room  700 
Arlington,  VA  22202 


9  PROCUREMENT  INSTRUMENT  IDENTIFICATION  NUMBER 

N00600-84-D-417 1/0012 


10  SOURCE  OF  FUNDING  NUMBERS 


PROGRAM 
ELEMENT  NO. 


PROJECT 

NO 


WORK  UNIT 
ACCESSION  NO 


1 1  title  ( include  Security  Clarification ) 

Aircraft  Avionics  and  Missile  System  Installation  Cost  Study  Final  Report 
Volume  2:  Appendices  F  and  G 


12  PERSONAL  author(S) 

Pehrsson,  Kirsten  M. ;  Kreisel,  George  R. 


13a  type  OF  REPORT 

Final 


13b  TIME  COVERED 

from  4/87  to  2/88 


14  DATE  OF  REPORT  (Year,  Month.  Day)  15  PAGE  COUNT 

1988  February  12  116 


_ COSATI  CODES _ I  18  SUBJECT  TERMS  (Continue  on  reverse  if  necessary  and  identify  by  block  number) 

C|ElD  I  GROUP  I  SUB-GROUP  1  Avionics,  Missiles,  Aircraft,  Cost  Analysis, 

Modifications,  Installations,  Cost  Estimating 


19  ABSTRACT  (Continue  on  reverse  if  necessary  and  identify  by  block  number) 

This  report  documents  a  parametric  cost  model  for  aircraft  avionics 
installations  and  modifications.  Cost  and  technical  data  collected 
during  a  previous  avionics  installation  cost  study,  as  well  as  data 
collected  from  data  sources  identified  during  this  effort  were  used  to 
analyze  costs  of  individual  avionics  black-box  modifications  or 
installations  into  aircraft.  The  report  details  the  methodology  used  to 
construct  the  data  base  and  to  develop  cost-estimating  relationships 
(CERs) .  Details  of  CERs  developed  for  non-recurring  costs,  recurring 
installation/modification  kit  costs,  labor  costs,  and  manhours  are 
provided,  as  well  as  the  supporting  data  used  in  the  analyses.  The 
report  is  only  available  to  authorized  U.S.  Government  personnel. 


20  DISTRIBUTION  /  AVAILABILITY  OF  ABSTRACT 
EJUNCLASSIFIED/UNLIMITED  □  SAME  AS  RPT 


22a  NAME  OF  RESPONSIBLE  INDIVIDUAL 

Carl  Mil bourn 


DO  FORM  1473. 84  mar  83  APR  e 


ACT  21.  ABSTRACT  SECURITY  CLASSIFICATION 

AS  RPT  Done  USERS  Unclassified  _ 


22b  TELEPHONE  (Include  Area  Code)  22c  OFFICE  SYMBOL 

(703)  746-2311  NCA 


83  APR  edition  may  be  used  until  exhausted  SECURITY  CLASSIFICATION  OF  THIS  PAGE 

All  other  et  *  jr  ire  obsolete 


iwVpS 


ws 


m 


MANAGEMENT  CONSULTING  &  RESEARCH,  INC 


TR-8711/12-1 


AIRCRAFT  AVIONICS  AND  MISSILE  SYSTEM 
INSTALLATION  COST  STUDY 


FINAL  REPORT 
VOLUME  2 

APPENDICES  F  AND  G 

By: 

Kirsten  M.  Pehrsson 
George  R.  Kreisel 

12  February  1988 


Acceptor)  j  or  i  j 

NTIS 

CBA^I 

& 

D^IC 

TAB 

LJ 

Li' Mr.  i 

j  -'iced 

□ 

J 

'li'Olt 

- i 

By 

“1 

J 

Dr  t.  if; 

! 

A 

C 

' 1  i 

\  ,  !  ...  *  ; 

Dist 

V  t  J.':' 

|H 

THE  VIEWS,  OPINIONS  AND  FINDINGS  CONTAINED  IN  THIS 
REPORT  ARE  THOSE  OF  THE  AUTHORS  AND  SHOULD  NOT  BE 
CONSTRUED  AS  AN  OFFICIAL  DEPARTMENT  OF  DEFENSE 
POSITION,  POLICY  OR  DECISION  UNLESS  DESIGNATED  BY  OTHER 
OFFICIAL  DOCUMENTATION. 


Prepared  For: 

Naval  Center  for  Cost  Analysis  (NCA) 
Crystal  Gateway  #4,  Room  700 
1213  Jefferson  Davis  Highway 
Arlington,  VA  22202 

Contract  Number:  N00600-84-D-4171/0012 

Prepared  By: 

MANAGEMENT  CONSULTING  &  RESEARCH,  INC. 
Four  Skyline  Place 
5113  Leesburg  Pike,  Suite  509 
Falls  Church,  Virginia  22041 
(703)  820-4600 


Management  Consulting  &  Research,  Inc.  (MCR)  is  providing 
support  to  the  Naval  Center  for  Cost  Analysis  (NCA)  to  develop  an 
Avionics  and  Missile  System  Installation  Cost  Data  Base  and 


Parametric  Cost  Model.  This  project  is  being  performed  under 
contract  N00600-84-D-4171  Delivery  Order  0012  of  13  April  1987. 
This  work  is  in  essence  an  extension  of  analysis  performed 
previously  for  NCA,  under  contract  N0014-85-C-0802  of  1  September 
1985,  "A  Parametric  Aircraft  Avionics  and  Missile  System 
Installation  Cost  Model." 

The  Contract  Data  Requirements  List  (CDRL)  calls  for  a 
technical  report  that  documents  the  statistical  model  and  results 
of  analyses.  This  technical  report,  and  separately  bound  data 
base,  fulfill  this  requirement. 

MCR  is  grateful  to  several  people  who  assisted  in  obtaining 
and  accessing  the  data  required  for  both  the  current  and  previous 
efforts.  The  time  and  effort  spent  to  help  in  the  data  collec¬ 
tion  effort  was  well  appreciated.  We  would  particularly  like  to 
thank  the  following  people  for  their  assistance  during  this  most 
recent  effort: 

•  Mr.  Jack  Moore  (and  others)  of  the  Naval  Air 
Systems  Command  (NAVAIR  102)  who  provided 
assistance  in  obtaining  CCB  documents  and 
explaining  the  modification  funding  process,  and 

•  Mr.  Dan  Alton,  Mr.  Dalton  Wood,  and  Ms.  Donna  Hall 
of  the  Naval  Air  Maintenance  Organization  (NAMO) , 
Patuxent  River,  for  their  help  in  accessing  TDSA 
data  and  explaining  the  modification  tracking 
process . 
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This  introduction  is  intended  to  orient  the  reader  concern¬ 
ing  the: 

•  background, 

•  purpose/scope  of  the  study,  and 

•  organization  of  the  report. 

A.  BACKGROUND 

The  Naval  Center  for  Cost  Analysis  (NCA)  is  responsible  to 
the  Secretary  of  the  Navy  and  to  the  Chief  of  Naval  Operations 
for  providing  independent  parametric  cost  estimates  of  acqui¬ 
sition  programs  as  part  of  the  Department  of  Defense  Cost 
Analysis  Program.  NCA  is  also  responsible  for  validating  cost 
estimates  within  the  Department  of  the  Navy,  as  directed. 

In  order  to  effectively  perform  its  assigned  mission,  NCA 
requires  analytical  techniques  which  are  both  responsive  to  short 
lead-time  tasking  as  well  as  sufficiently  accurate  to  serve  as  a 
basis  for  comparison  with  the  detailed  cost  estimates  produced  by 
the  Program  Managers  of  major  defense  systems.  The  first 
requirement  dictates  a  model  which  is  both  easy  to  use  and  which 
requires  relatively  few  input  parameters.  The  second  requirement 
dictates  a  model  which  is  sensitive  to  more  detailed  system 
specifications  and  which  includes  sufficient  documentation  to  be 
used  with  confidence  when  presenting  independent  cost  estimates 
to  Navy  and  OSD  decision-makers. 


The  combination  of  these  NCA  requirements  and  the  rapid  pace 
of  technological  innovation  in  the  field  of  avionics  requires  a 


set  of  innovative  and  flexible  tools  to  relieve  the  cost  analyst 
of  the  time-consuming  tasks  of  locating  appropriate  data  and 
developing  a  methodology  for  each  estimate  as  it  is  needed. 

B.  PURPOSE/SCOPE  OF  PROJECT 

The  purpose  of  this  project  is  to  expand  on  an  aircraft 
avionics  and  missile  system  installation  cost  model  previously 
developed  for  NCA.  During  the  previous  effort,  cost  and  tech¬ 
nical  data  on  avionics  and  missile  system  installations  were 
collected  from  several  sources,  and  at  several  levels  of  detail. 
The  data  was  adjusted  and  formatted  into  a  consistent,  well- 
documented  data  base.  Cost  estimating  relationships  were 
developed  and  documented  for  each  main  category  of  the  installa¬ 
tion  Work  Breakdown  Structure  (WBS) .  Results  of  the  previous 
effort  are  detailed  in  A  Parametric  Aircraft  Avionics  and  Missile 
System  Installation  Cost  Model  -  Data  Base  Report.  Volume  I.  TR- 
8516-1,  Management  Consulting  &  Research,  Inc.,  20  June  1986  and 


A  Parametric  Aircraft  Avionics  and  Missile  System  Installation 
Cost  Model  -  Final  Report.  TR-8516-2,  Management  Consulting  & 
Research,  Inc.,  31  August  1986. 

The  previous  effort  involved  developing  cost  models  for 
avionics  and  missile  system  installations  into  aircraft  at  the 
OSIP  (Operational  Safety  Improvement  Program)  level.  The  OSIP 
update  programs  often  involved  the  installation,  removal,  or 
modification  of  several  black-boxes  within  the  aircraft.  Each 
separate  update  action  within  an  OSIP  usually  corresponds  to  a 
Technical  Directive  (TD) .  Therefore,  there  are  often  several  TDs 
associated  with  an  OSIP. 
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The  current  study  was  intended  to  utilize  to  a  fuller  extent 
all  of  the  cost,  program,  and  technical  data  previously  col¬ 
lected,  in  an  effort  to  break  down  the  costs  to  the  level  of  the 
separate  black-box  installation,  removal  or  modification.  During 
the  previous  effort  analysis  was  concentrated  on  costs  at  the 
total  update  program  level.  The  aim  of  this  effort  was  to 
examine  different  aspects  and  in  more  detail  some  of  the  data 
that  was  collected  previously,  thus  gaining  further  insight  into 
the  actual  cost  drivers  of  installation  costs. 

C.  ORGANIZATION  OF  THE  REPORT 

This  final  report  consists  of  two  (2)  volumes.  Volume  1 
contains  the  results  of  analysis  and  appendices.  Volume  2 
contains  the  raw  and  normalized  TDSA  data  used  in  the  data  base. 
Final  report  Volume  1  contains  four  sections.  Section  I 
i  provides  the  background,  purpose/scope  of  the  study,  organization 
of  the  report.  Section  II  includes  a  discussion  of  the  data 
collection  procedures,  data  sources,  and  data  normalization 
techniques.  Section  III  pertains  to  the  methodology  used  to 
develop  the  CERs ,  including  hypothesis  of  relationships, 
regression  analysis,  validation  of  CERs,  and  documentation  of 
CERs.  Section  IV  documents  the  aircraft  avionics  and  missile 
system  installation  cost  model  and  results  of  analyses. 

Appendix  A  provides  complete  documentation  of  all  CERS. 
Appendix  B  contains  the  full  data  base  used  to  derive  the  CERs 
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and  relevant  CCB  descriptions.  Appendix  C  provides  definitions 


of  aircraft  wiring  classifications.  Appendix  D  provides  a  full 


listing  of  the  manhour  data  that  was  utilized  in  the  installation 


learning  curve  analysis.  Appendix  E  provides  a  description  of 


the  Navy  aircraft  modification  funding  and  implementation  cycle, 


as  a  reference  for  those  unfamiliar  with  the  modification 


process . 


Although  this  report  is  intended  to  be  a  stand-alone  docu¬ 


ment,  the  reader  may  wish  to  refer  to  the  reports  from  the 


previous  effort  (cited  in  Section  B  above)  for  clarification  or 


detail  in  certain  areas. 


D.  CONTENTS  OF  THIS  VOLUME 


This  volume  contains  appendices  F  and  G,  the  raw  data 


extracted  from  Technical  Directive  Status  Accounting  System 


(TDSA) ,  and  the  TDSA  installation  manhour  normalizations  to  unit 


100,  respectively. 


The  TDSA  is  an  automated  accounting  system  designed  to 


store,  maintain,  and  disseminate  information  concerning  the 


status  of  TDs.  The  system  provides  the  incorporation/non¬ 


incorporation  status  of  the  TDs  as  they  apply  to  each  equipment 


item  (airframe,  engine,  support  equipment,  avionics,  etc.)  It 


also  provides  projected  and  actual  man-hour  reporting,  configura¬ 


tion  status  of  equipment  items,  change-kits  material  accounting, 


and  summary  reporting  for  overall  management  and  budgeting.  On¬ 


line  access  is  provided  to  each  Naval  Aviation  Rework  Facility 


(NARF)  and  to  the  Naval  Air  Maintenance  Organization  (NAMO) 


R 


m 


management.  Detailed  reports  are  distributed  quarterly  at  the 
organizational  level. 


Further  documentation  of  the  data  and  reports  available  from 
the  TDSA  can  be  found  in  TDSA  User  Repot  t  Guide  and  NALDA  User 
Manual/Data  Dictionary.  available  at  NAMO,  Patuxent  River, 
Maryland. 

Appendix  F  contains  the  data  extracted  from  the  TDSA  system. 
The  data  was  obtained  from  queries  to  the  TDSA  at  NAMO,  Patuxent 
River.  Queries  were  made  for  each  OSIP  for  kit  costs  and  then 
for  manhours.  The  data  from  both  queries  was  combined  in  Lotus 
1-2-3  files.  The  combined  files  are  shown  in  Appendix  F,  listed 
by  OSIP  number  within  OSIP  year.  The  data  is  ordered  as  follows: 

•  OSIP# :  The  first  two  digits  represent  the  OSIP 

year,  the  last  three  digits  represent  the  OSIP 
number. 

•  TD# :  The  code  describing  the  Technical  Directive, 
as  provided  in  TDSA.  There  are  a  total  of  sixteen 
positions  in  the  alphanumeric  field  that  describes 
the  Technical  Directive.  The  first  three  letters 
(positions  1-3)  designate  the  type  of  aircraft 
affected  by  the  change.  The  next  two  digits 
(positions  4-5)  denote  the  type  of  change  (50  = 
airframe  change,  54  »  avionics  change,  etc.)  The 
next  four  digits  (positions  6-9)  provide  the  basic 
TD  number.  The  next  character  (position  10) 
identifies  an  interim  change  by  an  "I".  The  next 
character  (position  11)  notes  if  the  order  is  a 
revision  to  a  previously  issued  order.  The  next 
number  (position  12)  provides  the  amendment 
number,  if  applicable.  The  next  two  digits 
(positions  13-14)  identify  the  part  number,  if  the 
kit  was  issued  in  parts.  The  next  letter 
(position  15)  denotes  the  type  of  kit  (A  =  basic, 

B  =  spares,  C  =  tools,  D  =  special  provisions,  E/K 
=  trainer,  P  =  GFE  supplies.)  The  last  number 
(position  16)  denotes  the  kit  configuration 
number.  If  no  kit  is  involved  in  the  directive 
(e.g.,  for  an  administrative  change),  the  last  two 


digits  are  zeros.  Complete  definitions  for  all 
the  code  components  can  be  obtained  from  the  Naval 
Air  Maintenance  Organization,  Patuxent  River  Naval 
Air  Station. 

•  A/C;  The  category  of  aircraft  affected  by  the 

change,  where  identified.  The  category  codes  are 
defined  in  Exhibit  1-1. 

•  XX:  Index  number  of  the  change  that  denotes 

change  status.  A  =  Authorized/Unpublished,  B  = 
Active/Published,  C  =  Cancelled,  D  =  Rescinded. 

•  Title:  Title  of  the  TD. 

•  MT.  LVL:  Maintenance  level  of  the  change.  1  = 

Organizational,  2  =  Intermediate,  3  =  Depot,  4  = 
NAVAIREWORKFAC  Mod  Team,  5  =  Contractor,  6  = 

Contractor  Mod  Team. 

•  KITS :  Estimated  kit  cost,  in  then-year  dollars. 

•  OTY :  Quantity  of  modifications  reported  as 

performed. 

•  TOTHRS :  Total  number  of  labor  hours  reported  to 
perform  reported  modifications. 

•  UNHRS :  Average  labor  hours  per  installation  as 

provided  in  TDSA  (truncated  to  the  whole  hour) . 

•  EST  MHRS :  Estimated  manhours  to  perform  the 

modification. 

Appendix  G  contains  the  TDSA  Installation  Manhour  Normal¬ 
izations  to  Unit  100.  The  data  was  normalized  using  the  learning 
curves  as  discussed  in  Volume  1,  Section  II,  Data  Collection/ 
Sources/Normalization.  Calculations  were  made  only  when  all  the 
necessary  information  was  available.  The  data  is  listed  by  OSIP 
number  within  OSIP  year,  and  contains  the  following: 

•  OSIP# :  The  first  two  digits  represent  the  OSIP 

year,  the  last  three  digits  represent  the  OSIP 
number. 


A-3 

A-4 

A-5 

A-6 

A-7 

C-117 

C-118 

C-121 

C-130 

C-131 

C-l 

C-2 

C-4 

C-9 

E-l 

E-2 

F-4 

F-5 

F-8 

F-14 

H-l 

H-2 

H-3 

H-46 


H-53 

H-57 

H-60 

F/A-18 

P-2 

P-3 

S-2 

S-3 

T-2 

T-28 

T-29 

T-33 

T-34 

T-38 

T-39 

T-44 

T-18 

U-l 

U-8 

U-9 

U-ll 

U-16 

OV-IO 

AV-8 


Exhibit  1-1.  TDSA  AIRCRAFT  CATEGORY 
CODE  DEFINITIONS 


MANAGEMENT  CONSULTING  &  RESEARCH,  INC. 


PM 


TP# :  The  code  describing  the  Technical  Directive, 

as  provided  in  TDSA.  There  are  a  total  of  sixteen 
positions  in  the  alphanumeric  field  that  describes 
the  Technical  Directive.  The  first  three  letters 
(positions  1-3)  designate  the  type  of  aircraft 
affected  by  the  change.  The  next  two  digits 
(positions  4-5)  denote  the  type  of  change  (50  = 
airframe  change,  54  =  avionics  change,  etc.)  The 
next  four  digits  (positions  6-9)  provide  the  basic 
TD  number.  The  next  character  (position  10) 
identifies  an  interim  change  by  an  "I".  The  next 
character  (position  11)  notes  if  the  order  is  a 
revision  to  a  previously  issued  order.  The  next 
number  (position  12)  provides  the  amendment 
number,  if  applicable.  The  next  two  digits 
(positions  13-14)  identify  the  part  number,  if  the 
kit  was  issued  in  parts.  The  next  letter 
(position  15)  denotes  the  type  of  kit  (A  =  basic, 
B  =  spares,  C  =  tools,  D  =  special  provisions,  E/K 
=  trainer,  P  =  GFE  supplies.)  The  last  number 
(position  16)  denotes  the  kit  configuration 
number.  If  no  kit  is  involved  in  the  directive 
(e.g.,  for  an  administrative  change),  the  last  two 
digits  are  zeros.  Complete  definitions  for  all 
the  code  components  can  be  obtained  from  the  Naval 
Air  Maintenance  Organization,  Patuxent  River  Naval 
Air  Station. 

TITLE;  Title  of  the  TD. 

OTY ;  Quantity  of  modifications  performed. 

AVE:  Average  manhours  per  modification,  to  date. 

FUH:  Estimate  of  first  unit  installation  man¬ 

hours  . 

L .  CURVE :  Learning  curve  used  to  calculate  man¬ 
hours  at  unit  100. 

BETA:  Beta  used  in  learning  curve. 

CAH(IOO):  Estimated  manhours  to  install  unit  100. 


APPENDIX  F 


RAW  DATA  EXTRACTED  FRO! 


Ordered  by  OSIP  Number  Withi 


7002; 

VCH50C21C 

El  B 

SOLE  1  CAPACITOB  BASE  IBSOL  STBIP  ABC  PVET 

1 

70027 

YCA541549 

A1  D 

TACAMO  111  OG-78/OSC-13,  BOD  OF 

1 

7002'' 

7CA541545 

B1  D 

TACABO  III  OG-78/OSC- 13 ,  BOD  OF 

3 

70027 

TCA541548 

B2  D 

TACAMO  III  OG-78/OSC-13,  BOD  OF 

3 

70027 

7CA541549 

B3  D 

TACABO  III  OG-78/OSC-13,  BOD  OF 

3 

70027 

YCA541549 

64  I) 

TACABO  111  OG-78/OSC-13,  BOD  OF 

3 

70027 

TCA541543 

B5  D 

TACABO  III  OG-78/OSC-13,  BOD  Of 

3 

70027 

TCA541549 

B6  D 

TACABO  III  OG-78/OSC-13,  BOD  OF 

3 

70027 

YCA541549 

B?  D 

TACABO  III  OG-78/DSC- 13 ,  HOD  OF 

3 

70027 

YCA541549 

Cl  D 

TACABO  III  OG-78/OSC-13,  HOD  OF 

3 

72007  AV-6 

AYL500096 

00  B 

AH/APi-194  BADAB  ALTIHETEB.IBC  OF 

3 

72007  AV-8 

AYL5000S6 

01  B 

AM/APB-194  BADAB  ALTIHETEB.IBC  OF 

3 

7200?  AV-8 

A7L500096 

02  B 

AM/APB-194  BADAB  ALTIHETEB.IBC  OF 

3 

72007  AV-8 

AYL50009E 

Cl  B 

Al/APB-194  BADAB  ALTIHETEB.IBC  OF 

3 

7200?  P-3 

APB500300 

A1  B 

BADAB  MAY  STS;PBOV  FOB  APB-194?  ILEC  ALTH  SIT  3 

72007  P-3 

APB500354 

A1  B 

AB/APB194V.  IISTL  OF 

3 

72007  A-6 

AAI500398 

00  B 

APB-194/APB-141  STOBAGE  COIIECTOB/JDBPEB 

5 

720C7  A-6 

AAK5Q0398 

A1  B 

APB- 194/APB- 141  STOBAGE  COIBECTOB/JOHPEB 

I 

72007  A-6 

AAE500398 

B1  B 

APM- 194/APM- 141  STOBAGE  COIBECTOB/JOBPEB 

1 

72007  A-6 

AAE500406 

A1  B 

AM/APM-194(V) .PBOYISIOBS  FOB 

3 

72007  A-6 

AAE500406 

Cl  B 

AB/APH-194(V) .PBOVISIOMS  FOB 

3 

72007  A-6 

AAE500424 

A1  B 

AB/APB194  BADAB  ALTIHITEB,  PBOYISIOBS  FOB 

1 

72007  A-6 

AAE500461 

A1  B 

BADAB  ALTIHITEB.  BOD  OF 

3 

72007  A-4 

AAC500555 

A1  E 

APB- 194/141  BADAB  ALTB  SYS.IBTCBG  IISTL  OF 

3 

72007 

VAC500555 

El  B 

APB-194/141  BADAB  ALTH  STS.IBTC1G  IISTL  OF 

3 

72007  A-4 

AAC500555 

1  A2  B 

APB-194/141  BADAB  ALTB  STS.IITCHG  IBSTL  OF 

3 

72007  A-4 

AAC500555 

10200  B 

APB-194/141  BADAB  ALTH  SYS.IBTCBG  IBSTL  OF 

3 

72007  A-4 

AAC500555 

2  00  A 

APB-194/141  BADAB  ALTB  STS.IITCIG  IISTL  OF 

3 

7200?  A-4 

AAC500555 

3  00  B 

APB-194/141  BADAB  ALTB  ASST.IBTCHG  IBSTL  OF 

3 

72007  F-4 

AFP500570 

A1  B 

HECTEOB1C  ALTIHITEB .AB/APB- 194, IBSTL  OF 

1 

72007  P-4 

AFP500570 

A2  B 

ILECTBOBIC  ALTIHITEB, AB/APB-194. IBSTL  OF 

1 

72007  F-4 

AFP500570 

1  00  B 

ILICTBOBIC  ALTIHITEB, Al/APB-194, IBSTL  OF 

1 

72053  P-3 

APB500233 

01  B 

FDEL  POHP  SCAVEBGIB  IIL1T  SCBEE8  ADDITIOB 

3 

72053  P-3 

APB500233 

02  B 

FOIL  POHP  SCAVEBGEE  ISLET  SCBEEB  ADDITIOB 

3 

72053  P-3 

APB500326 

A1  B 

IHPBOVED  TACTICAL  IA?  STS,  IISTL  OF 

3 

72053  P-3 

APB500326 

03A3  B 

IBSTL  OF  IHPBOVED  TACTICAL/BAVIGATIOB  STS 

3 

72053  P-3 

APB500401 

A1  B 

BABIBE  HIEUB  BETBO  LADBCBEB  STS  BEBOVAL 

3 

72053  P-3 

APB500404 

A1  B 

ID-461  DIG  TAPE  IICOBDIB, IISTL  OF 

3 

72053 

VPB500404 

El  B 

BP-461  DIG  TAPE  BEC01DEB, IISTL  OF 

1 

72053  P-3 

APB500410 

A1  B 

DICASS  P80V1SI0IS  IISTALLED 

3 

72053  P-3 

APB500410 

0200  B 

D1CASS  PBOVISIOMS  IISTALLED 

1 

72053 

7CA541831 

A1  B 

BAVIGATIOB  STS  IISTL,  IBP  TO 

3 

72053 

TCA541831 

B1  B 

MAVIGAT10M  STS  IISTL,  IBP  TO 

3 

72053 

YCA541842 

00  B 

TD965/AQA-7  DEBOLTIPLIIEB,  COBTEBSIOI  OF 

5 

72053 

TCA541843 

00  B 

HI8440/AQA-?  SPECTBDH  ABALTZEF-Q0AM7IZEE , COBV  5 

72053 

TCA541844 

00  B 

IP98 l/AQA-7  BEAB1BG  FBEQ  IID,  COiVEBSIOM  OF 

5 

72053 

FCA541845 

00  B 

CI245/AQA-7  BEABIIG  FBEQ  COBTBOL,  COP  OF 

5 

72053 

YCA54I846 

00  B 

I0373A/AQA7  SIG  DATA  BICOBDEB,  COPEBSIOB  OF 

5 

72053 

YCA541847 

00  B 

PP6306/AQA-7  POBEB  SUPPLY,  COPIBSIOI  OF 

5 

72053 

YCA541849 

00  B 

B0557/AQA-7  DIGITAL  HEBOBT  (HIT, COIVEBSIOB  OF  5 

72053 

TCA54 1850 

00  A 

IAV1GAT10S  STS  IBSTL,  IBP  TO 

1 

72053 

TCA542092 

00  A 

ID319/ATA-8,  BETBOFIT  OF 

2 

72053 

YCA5421 1 1 

00  S 

CP1224/ASI124  BAT  COBP,  IOD  OF 

6 

ET 


w  \rm  h  ■  w  wrws  nwj  urrorcr  *j«  *j>  Mt  m  n*  w  ryjt  th  *\j  j»vi  hwtv*.hf  'wnww^  r?  wi 


.y. 


BT. 


EST 


OSIP*  A/C 

TD* 

Hi 

TITLE  1 

i/YL  EITA 

QTY 

TOTflPS 

OHEBS 

BBBS 

720:3 

YCA542394 

A1  B 

C9862/ASH124  TACTICAL  DISPLAY  COHTBOL  BOD 

1  150 

26 

48 

1 

1 

72013 

YCA542394 

Bl  B 

C9862/ASS 124  TACTICAL  DISPLAY  COHTBOL  BOD 

3  150 

0 

0 

0 

1 

72053 

TCA542475 

A1  B 

CY-3502  AH/ASH-124  DIODE  BEYEBSAL 

2  1 

6 

14 

2 

1 

72052 

YCA542475 

Bl  B 

CY-3502  AH/ASH-124  DIODE  BEYEBSAL 

2  1 

0 

0 

0 

1 

72053 

7CA542476 

A1  B 

BA-597/ASH-124  COBPOTEB  BATTEBY  0HIT 

1  6 

10 

14 

1 

1 

72053 

YCA542476 

Bl  B 

BA-597/ASH-124  COBPOTEB  BATTEBY  0HIT 

2  6 

0 

0 

0 

1 

72053 

YCA5425C2 

00  E 

CP1224/ASH124  HAY  COBPOTEB  BPLTIPLEIEt  DATABC  6 

1 

1 

1 

61 

72053 

YCA542887 

A1  B 

CP1224A/ASH124  HAY  COBPOTEB  3BD  BEBOBY  BOD 

2  8160 

10 

64 

6 

3 

72053 

YCA542881 

Bl  B 

CP1224A/ASH124  HAY  COBPOTEB  3BD  BEBOBY  BOD 

3  8160 

0 

0 

0 

3 

72053 

YCA542886 

A1  A 

AH/ASH124  HAY  DISPLAY  SET  ADD  COHICS 

2  0 

0 

0 

0 

10 

72053  F-3 

APB930001 

00  B 

CP- 1224/ASH- 124  COBPOTEB, IDEHTIF1CAT10H  OF 

2  0 

0 

0 

0 

1 

72052  P-3 

APB930009 

A1  A 

ASH-124  ADD  COHIC  DISPLAY  OH  PILOT  ASA-66 

1  25 

0 

0 

0 

10 

7303;  A-6 

AAE500409 

A1  B 

AH/AHG-21  STD  ABB  SYST,  IHSTL  OF 

3  23230 

259 

73031 

YCA542344 

00  B 

AH/AHG-21  tiEAPOH  COHT  SYS.SEL  VIDEO  BLAHEIHG 

5 

0 

0 

0 

20 

73031 

YCA542345 

00  B 

AH/AiG-21  HEAPOH  COHTBOL  SYS, COHT  PAHEL  HOD 

5 

2 

5 

2 

8 

73031 

YCA542496 

00  E 

AH/AHG-21  IHC  OF  FSOHT  PAHEL  SEALS/PB  SWITCH 

5 

18 

45 

2 

202 

74021 

YCA541591 

A1  D 

AH/OSC-13  HF  1ADI0  SYST,  IHPBOYEHEHT  TO 

3  4380 

0 

0 

0 

200 

74021 

YCA541591 

Bl  D 

AH/DSC-13  BF  BAD10  SYST,  IIPB0YEBEHT  TO 

3  490 

0 

0 

0 

40 

74048  A-7 

AAF500325 

00  E 

AH/ABH-84  Y  TACAH,  ALTEBHATE  IHSTL  OF 

5  0 

150 

0 

0 

0 

74048  A-7 

AAF500325 

A1  B 

AH/ABH-84  Y  TACAH,  ALTEBHATE  IHSTL  OF 

3  198 

264 

4630 

17 

19 

74048  A-7 

AAF500325 

1  00  B 

AH/ABH-84  Y  TACAH,  ALTEBHATE  IHSTL  OF 

3  0 

238 

60 

0 

0 

74048  A-7 

AAF500325 

2  00  B 

AH/ABH-84  Y  TACAH,  ALTEBHATE  IHSTL  OF 

3 

0 

0 

0 

18 

74048  A-7 

AAF500325 

3  00  B 

AH/ABH-84  Y  TACAH,  ALTEBHATE  IHSTL  OF 

3 

0 

0 

0 

0 

74048  A-7 

AAF500405 

A1  B 

AH/ABH-84  Y  TACAH,  ALTEBHATE  IHSTL  OF 

1  44 

58 

480 

8 

6 

74048  A-7 

AAF500405 

1  00  B 

AH/ABH-84(Y)TACAH,  IHSTALL  OF 

1 

0 

0 

0 

0 

74048  A-7 

AAF500409 

00  E 

AH/ABH-118(Y)  TACAH, IHSTL  OF 

3 

80 

650 

8 

6 

74046  A-7 

AAF500409 

1  00  B 

AH/ABH-118  (Y)  TACAH , IHSTL  OF 

3  0 

0 

0 

0 

0 

74048 

YCA542403 

00  A 

AH/ABH-84  Y  COOBSE  DEYIATIOH  CIBC0IT 

5 

0 

0 

0 

0 

75002  A-6 

AAE500462 

A1  B 

AYIOH1CS  C0HBCH1CATI0H  HAY  IDEHT  DPDATE 

3  6920 

64 

20304 

317 

350 

75002  A-6 

AAE500462 

A2  E 

AVIOHICS  COHBOHICATIOH  HAY  IDEHT  DPDATE 

3  5000 

9 

220 

24 

36 

75003 

YCA541782 

A1  B 

HALLEYE  DATA  L1HL  COHTBOLLEB  FOB  A7E,  IHC  OF 

1  6050 

6 

420 

70 

2 

75003 

YCAS41782 

El  B 

HALLEYE  DATA  LINK  COHTBOLLEB  FOB  A7E,  IHC  OF 

3  6050 

O 

0 

0 

2 

75003 

TCA541782 

LI  B 

HALLEYE  DATA  LIHI  COHTBOLLEB  FOB  A7E,  IHC  OF 

1  6050 

0 

0 

0 

2 

75003 

YCA541782 

1  00  B 

HALLEYE  DATA  LIHE  COHTBOLLEB 

1  0 

6 

0 

0 

0 

75003 

YGA623628 

A1  B 

J3416/AHH  DIST  BOI,  BOD  OF 

2  342 

2 

66 

33 

12 

75006  F-4 

AFP500585 

A1  B 

AH/ABC-159  BADIO  SET  IHSTL 

3  4410 

206 

14171 

68 

120 

75008  F-4 

AFP50C585 

Bl  B 

AH/ABC-159  BADIO  SET  IHSTL 

3  105 

0 

0 

0 

5 

75008  F-4 

AFP500585 

1  00  B 

AH/ABC-159  BADIO  SET  IHSTL 

3 

11 

0 

0 

0 

750C8  F-4 

AFP500603 

00  B 

AH/AFC-159  UHF  BADIO, IHSTL  OF 

3 

30 

0 

0 

0 

75008  F-4 

AFP500633 

00  A 

DBF  BADI0/TACAH  IHSTL 

1 

0 

0 

0 

0 

75023 

TCA541901 

A1  B 

TD454B/APS96  BADAB  DELAY  LIHE,  BOD  OF 

3  2610 

5 

2085 

417 

16 

75023 

YCA541901 

Bl  B 

TD454B/APS96  BADAB  DELAY  LIHE,  HOD  OF 

3  2610 

0 

0 

0 

16 

75023 

YCA541901 

02A2  B 

CB273A/APS96  SIGHAL  COBPABATOB.BOD  OF 

2  1100 

7 

1900 

271 

16 

75023 

YCA541901 

02B2  B 

CB273A/APS96  SIGHAL  CQHPABATOB,  HOD  OF 

2  1100 

1 

90 

90 

16 

75023 

YCA541S61 

00  A 

AH/APS-96  BADAB  BECEIYEB,  BOD  OF 

2 

63 

1687 

26 

0 

75023 

YCA542061 

00  A 

AH/APS-96  BADAB  BOHB  ABP , BELIABILITY  IBP  TO 

3 

107 

2293 

21 

121 

75023 

YCA542177 

0100  A 

AH/APS96  BADAB  YAC0DB  TUBE,  BEPL  OF 

2 

0 

0 

0 

2 

75023 

TCA542177 

0200  A 

AH/APS96  BADAB  YACOO!  TUBE,  BEPL  OF 

2 

0 

0 

0 

2 

75028  C- 130 

ACB500243 

A1  B 

D1LETIOB  OF  LAYATOBY 

5  567 

13 

0 

0 

18 

75028  C- 130 

ACB500244 

00  D 

TEBBIHAL  BATTEBY  BEBOYAL 

5 

7 

0 

0 

1 

75028  C- 130 

ACB500246 

00  D 

0BF-1/DHF-2  IEYIHG  BELAYS 

5 

13 

38 

2 

1 

75028 

FCB500247 

00  B 

PBOTECTIYE  COYEB  FOB  BT  BACI 

6  0 

1 

1 

1 

1 

75028  C- 130 

AC8500247 

00  B 

PBOTECTIYE  COYEB  FOB  THE  BT  BACE 

5  0 

13 

10 

0 

2 

LUVVW 


tt 


aJ 

« 


« 

E 


s 


s 


3 


§ 


5! 


55 


3 


s 


-  ' 

'S 


r, 


K? 


< 

7» 


TITLE 


IT. 

LVl  IIT$ 


li"  'C 


i; 


V*. 

S 


te  s 


ji 


* 


Si 


V. 

V. 

V 


.v. 

,v 

y 


ft 


i 


i 


a 

W 


> 

A 


V 


,V 


s 


,  ,\ 


V, 


.- 

V 


w* 


I. 


R& 


OSIfl 


A/C 


75028 

75025 
75028 

75026 
75026 
75028 
75026 


TCI 


III 


QTY  TOTHBE  DHBftS 


YCA542463 

YCA542468 

TCA54246E 

VCH542466 

TCA542476 

YCA542526 

TCA542531 


A1  A 
41  A 

A1  E 
11  E 


41  A 


FLIGHT  TIBE  STABDiRD  DIGITAL  TIKE  DISPLAY 

COHHUNICATION  CENTRAL  CABLE  451  STRAIN  RELIEF 

LTNA  COOLAHT  HOSE  ASSY 

COOLING  HOSE  TEAIL1NG  ANTENNA 

AN/0SC13  OH?  POD  ANTENNA  SYS  NOISE  GENERATOR 

TACAHO  CY3388A9  DIGITAL  CONYEETEE  DPDATE 

270-0651-010  DISPLAY/EEYBOAED  OSCILLATOE 


1 

1 

317 

1 


1 


EST 

HERS 


75028 

YCA542545 

A1  B 

TACAHO  TELETYPEWRITER  ADAPTEP  CONSTANT  COBENT  1  140 

3 

75026 

YCA542555 

A1  A 

TACAHO  COHHUNICATION  CENTRAL  SOBSYS  CABLES 

5  1 

1 

75025 

YCA542556 

A1  E 

TACABO  C-10115/0SC-14  INDICATOR  HOD 

2  125 

3 

75026 

YCA542556 

El  E 

TACAHO  C-10115/0SC-14  INDICATOR  HOD 

3  125 

3 

75028 

VCH542556 

El  B 

TACABO  CONT  IND  C-10115/DSC-14(?)  HOD 

2  125 

1 

3 

3 

3 

75028 

YCA54255S 

A1  E 

TACAHO  ASYNC  D-C  DEYICE  INTERFACE  CAPACITOR 

2  125 

1 

75028 

YCA542559 

B!  B 

TACAHO  ASYNC  D-C  DEYICE  INTERFACE  CAPACITOR 

2  125 

1 

75028 

VCB542559 

El  E 

TACAHO  CIRCUIT  CARD  CAP  CHANGE 

2  125 

1 

1 

1 

1 

75026 

YCA54256C 

A1  A 

TACAHO  LONG  TRAILING  MIRE  FILTER  SHIELD 

1  206 

4 

75028 

YCA542560 

Bl  A 

TACAHO  LONG  TRAILING  HIRE  FILTER  SHIELD 

1  206 

4 

75028 

YCH542560 

El  A 

ANTENNA  AIR  FILTER  SHIELD  TACAHO 

1  206 

0 

0 

0 

4 

75028 

YCA542621 

A1  E 

TACAHO  ANTENNA  SNITCHING  ASSY 

1  125 

4 

75028 

VCH542621 

El  E 

TACAHO  ANTENNA  SN  UNIT  ASS!  HOD 

I  125 

1 

4 

4 

4 

75028 

YCA542636 

A1  B 

TACAHO  CABLE  ASSY  H113 

1  1 

2 

760C1  A-6 

AAR500493 

A1  B 

RADAR  NARNING  RECEIVER, INSTL  OF 

1  2000 

348 

2431 

6 

9 

76001 

VFP542494 

El  B 

ANGLE  OF  ATTACE  TRANSHITTEB 

3  46 

6 

0 

0 

8 

76001 

YZA610534 

A1  C 

FIT  CONT.STABIUZER/FLAPRRON  SERYO  VALVE, REPL  3  1000 

2 

76001 

YZA6I0534 

A2  C 

FLT  CONT , STABILIZER/FLAPERON  SERYO  VALVE, REPL  3  1000 

2 

77001  A-4 

AAC50C567 

00  B 

ANGLE  RATE  BOBBING  SYSTEK  PROVISIONS 

5 

25 

0 

0 

0 

77001  A-4 

AAC500567 

A1  B 

ANGLE  BATE  BOBBING  SYSTEH  PROVISIONS 

3  432000 

116 

51596 

444 

500 

7700!  A-4 

AAC500567 

A5  S 

ANGLE  RATE  BOBBING  SYSTEH  PROVISIONS 

3  59 

60 

1872 

31 

44 

77001  A-4 

AAC500567 

A6  E 

ANGLE  RATE  BOBBING  SYSTEH  PROVISIONS 

3  714 

22 

318 

14 

20 

77001  A-4 

AAC500567 

02A2  B 

ANGLE  RATE  BOBBING  SYSTEH  PROVISIONS 

3  4750 

141 

8703 

61 

72 

77001  A-4 

AAC500567 

0300  A 

ANGLE  RATE  BOHEING  SYSTEH  PROVISIONS 

1 

0 

0 

0 

0 

77001  A-4 

AAC500567 

03A3  B 

ANGLE  RATE  BOBBING  SYSTEH  PROVISIONS 

3  1140 

141 

3901 

27 

32 

77001  A-4 

AAC500567 

04A4  B 

ANGLE  RATE  BOBBING  SYSTEH  PROVISIONS 

3  98 

141 

3143 

22 

26 

77001  A-4 

AAC500567 

04B1  A 

ANGLE  RATE  BOBBING  SYSTEH  PROVISIONS 

3  9B 

0 

0 

0 

1 

77001 

YAC500567 

04E1  B 

ANGLE  RATE  BOKBING  SYSTEH 

3  98 

1 

26 

26 

26 

77001  A-4 

AAC500567 

1  00  B 

ANGLE  RATE  BOBBING  SYSTEH  PROVISIONS 

1 

0 

0 

0 

0 

77001 

YCA542232 

A1  B 

RELATIVE  KIND  TRANSDUCER  PN  815572  BOD 

3  3060 

2 

18 

9 

9 

77001 

YCA542232 

Bl  B 

RELATIVE  KIND  TRANSDUCER  PN  815572  HOD 

3  3060 

0 

0 

0 

9 

77001 

YCA542232 

1  00  8 

RELATIVE  KIND  TRANSDUCER  PN  815572  HOD 

3 

26 

39 

1 

0 

77001 

YCA542233 

A1  E 

C6682/ANE-1  CONTROLLER,  HOD  OF 

3  58 

2 

20 

10 

10 

77001 

YCA542233 

Bl  B 

C6682/ANE-1  CONTROLLER,  HOD  OF 

3  58 

0 

0 

0 

10 

77010  A-6 

AAE500454 

A1  C 

AIRCRAFT  HODIFICATION/UPDATE 

3  151000 

19 

24065 

1266 

1981 

77010  A-6 

AAE500454 

A2  C 

AIRCRAFT  HODIFICATION/UPDATE 

3  6000 

12 

2673 

222 

48 

77010  A-6 

AAE500454  A 

A1  B 

AVIONICS,  BASIC  AIRCRAFT  REWIRE  A  DPDATE 

3  151000 

23 

25753 

1119 

1981 

77010  A-6 

AAE500454  A 

A2  B 

AVIONICS,  BASIC  AIRCRAFT  REWIBE  A  DPDATE 

3  6000 

23 

624 

27 

48 

77010  A-6 

AAE500454  A 

A3  B 

AVIONICS,  BASIC  AIRCRAFT  RENIRE  A  DPDATE 

3  293160 

23 

26013 

1131 

2001 

77010  A-6 

AAE500482 

A1  B 

ARN-84/APN-153  CONTROL  PANELS, RELOC  OF 

1  80 

23 

180 

7 

9 

77022  H-46 

AIR50C37 1 

A1  A 

Al/ALQ- 157  INFRARED  CODNTERHEASUBES  INSTAL 

3  18390 

274 

10920 

39 

280 

77022  A-7 

AAF500381 

A1  B 

AIR  CONDITIONING  TEST  POINT  FITTINGS, BOD  OF 

1  52 

421 

3563 

8 

10 

77022  A-7 

AAF500381 

1  00  B 

AIR  CONDITIONING  TEST  POINT  FITTINGS, HOD  OF 

1 

0 

0 

0 

0 

77032 

TCA541976 

00  A 

AN/APA-171  ROTODOHE,  HOD  OF 

1 

1 

4 

4 

0 

77032 

YC4542023 

00  A 

CP1083/AP  SIGNAL  PROCESSOR  COBP,  HOD  OF 

6 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542024 

00  A 

OL77/AS0  COHPUTER  PROGRAHHER,  ROD  OF 

6 

0 

0 

0 

0 

'  s' 


f 


*7  ■ 
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♦J  j 
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CSiPl  A/C 

TD» 

III 

TITLE 

LYL  KITS 

QTY 

TOTBPS 

OHHBE 

HHBS 

77  C;32 

YCA542025 

00  A 

OL77/ASQ  COHPOTEB  PBOGBAHMEB ,  BOD  OF 

6 

3 

11 

3 

0 

?7i.j; 

YCA542S26 

00  A 

S7624/APS120  C0HTBCL  VOLT  SIBOLATOB.  BOD  OF 

6 

0 

0 

0 

0 

mu 

YCA542D27 

00  A 

BT4366/APS120  ELECT  EQ0IP  BACE,  BOD  OF 

6 

0 

0 

0 

0 

77032 

TCA542028 

00  A 

AB/APS-120  IBSTL  BATEBIALS,  BOD  OF 

6 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542C  29 

00  A 

J3188/A  IVTIBCORH  BOI,  BOD  OF 

6 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542056 

00  A 

ID1783/ASB440  FA0LT  ISOLATING  IHD,  BOD  OF 

6 

0 

0 

0 

0 

77032 

7C4542i73 

00  A 

C1741/APS-125  DUAL  FOLSE  ATT  COBPABATOB.BOD 

6 

1 

2 

2 

0 

77032 

YCA542074 

00  A 

CH459/APS125  DIGITAL  DATA  COBPABATOB.BOD  OF 

6 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542 139 

00  8 

SB-726/APS-125  COBT  VOYAGE  SIBOLATOB, BOD  OF 

5 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542139 

A1  B 

SB-726/APS-125  COBT  VOTAGE  SIBOLATOB, BOD  OF 

6 

SO 

0 

0 

0 

12 

77032 

YCA542 1 39 

A2  B 

SB-726/APS-125  COBT  VOTAGE  SIBOLATOB, BOD  OF 

6 

SO 

0 

0 

0 

12 

77032 

YCA542139 

B1  B 

SH-726/APS-125  COBT  VOYAGE  SIBOLATOB, BOD  OF 

6 

50 

0 

0 

0 

12 

77032 

YCA542139 

B2  B 

SB-726/APS-125  COBT  VOYAGE  SIBOLATOB, BOD  OF 

6 

50 

0 

0 

0 

12 

77032 

YCA542141 

00  B 

YD- 1202/APS- 125  DEBOLTIPLEIEB  ASSY,  BOD  OF 

5 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542141 

A1  B 

TD-1202/APS- 125  DEBOLTIPLEIEB  ASSY,  BOD  OF 

6 

50 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542141 

B1  B 

TD- 1202/APS-125  DEBOLTIPLEIEB  ASSY,  BOD  OF 

6 

50 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542142 

00  B 

DT-58 1/APS- 125  AYIOBICS  DETECTOB  PBOCESSOB 

6 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542146 

00  B 

ID-2067/APS-125  PEBFQBBABCE  IBDICATOB.BOD  OF 

S 

1 

12 

12 

0 

77032 

YCA542146 

A1  B 

ID-2067/APS-125  PEBFOBBABCE  IBDICATOB.BOD  OF 

6 

100 

0 

0 

0 

16 

77032 

YCA542146 

B1  B 

ID-2067/APS- 125  PEBFOBBABCE  IBDICATOB.BOD  OF 

6 

100 

0 

0 

0 

14 

77032 

YCA542146 

B2  B 

ID-2067/APS-125  PEBFOBBABCE  IBDICATOB.BOD  OF 

6 

100 

0 

0 

0 

10 

77032 

YCA542147 

00  B 

CH-460/APS-125  COBPABATOB-FILTEB.BOD  OF 

S 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542147 

A1  B 

CH-460/APS-125  COBPABATOB-FILTEB.BOD  OF 

6 

200 

0 

0 

0 

16 

77032 

YCA542147 

B1  B 

CB-460/APS-12S  COBPABATOB-FILTEB.BOD  OF 

6 

200 

0 

0 

0 

16 

77032 

YCA542147 

B2  B 

CB-460/APS-125  COBPABATOB-FILTEB.BOD  OF 

6 

200 

0 

0 

0 

10 

77032 

YCA542148 

00  B 

J-3168/A  IBTEBCOBBECTING  BOI, BOD  OF 

5 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542148 

A1  B 

J-3168/A  IBTEBCOBBECTIBG  BOI, BOD  OF 

6 

50 

0 

0 

0 

10 

77032 

YCA542148 

B1  B 

J-3168/A  IBTEBCOBBECTIBG  BOI, BOD  OF 

5 

50 

0 

0 

0 

8 

77032 

YCA542149 

00  B 

AS-3144/A  AITEBBA  ASSY, BOD  OF 

S 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542149 

A1  B 

AS-3144/A  ABTEBBA  ASSY, BOD  OF 

6 

75 

0 

0 

0 

16 

77032 

YCA54215G 

00  B 

OL-76/AF  DETECTOB-PBOCESSOB  GBODP.BOD  OF 

5 

0 

0 

0 

0 

77032 

YCA542150 

A1  B 

OL-76/AP  DETECTOB-PBOCESSOB  GBODP.BOD  OF 

6 

50 

0 

0 

0 

16 

77032 

YCA542150 

A2  B 

OL-76/AP  DETECTOB-PBOCESSOB  GBODP.BOD  OF 

6 

50 

0 

0 

0 

16 

77032 

YCA542150 

B1  B 

OL-76/AP  DETECTOB-PBOCESSOB  GBODP.BOD  OF 

6 

50 

0 

0 

0 

14 

77032 

YCA542150 

B2  B 

OL-76/AP  DETECTOB-PBOCESSOB  GBODP.BOD  OF 

6 

50 

0 

0 

0 

12 

77032 

YCA542151 

00  B 

IP-1039/APA-172  DIGITAL  DISPLAY  IBDICATOB.BOD  5 

1 

2 

2 

0 

77032 

YCA542151 

A1  B 

IP-1039/APA-172  DIGITAL  DISPLAY  IBDICATOB.BOD  6 

50 

0 

0 

0 

16 

77032 

YCA542151 

B1  B 

IP-1039/APA-172  DIGITAL  DISPLAY  IBDICATOB.BOD  6 

50 

0 

0 

0 

14 

77032 

YGA623122 

00  A 

502AS299C  BLADE  GDABD,  BOD  OF 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

77032 

YGA623123 

A1  B 

AB/APB-376  BADAB  TEST  BEBCI  BOD 

2 

200 

2 

28 

14 

8 

78000  B-2 

AHB500264 

1 

00  A 

BADIO  BECEIFIBG  SET 

3 

0 

0 

0 

0 

76006  B-2 

AHB500267 

A1  B 

AB/ASB-123  TACAB  SYSTEH 

3 

16200 

97 

67201 

692 

840 

76006  B-2 

ABBS00267 

B1  B 

AB/ASB-123  TACAB  SYSTEH 

3 

16200 

0 

0 

0 

20 

78008 

YBB50C267 

El  B 

AB/ASB-123  TACBAY  SYSTEH 

5 

2690 

2 

1680 

840 

840 

76006 

YHB500267 

E2  B 

AB/ASB-123  TACBAY  SYSTEB 

1 

122 

1 

4 

4 

840 

78008  B-2 

ABB500267 

1 

A2  B 

AB/ASB-123  TACBAY  SYSTEH  IISTALLATIOB 

1 

122 

97 

488 

5 

6 

78006  B-2 

A1B80C267 

1 

B2  B 

AB/ASB-123  TACAB  SYSTEH 

1 

16200 

0 

0 

0 

20 

78008 

YHB500267 

1 

E2  B 

AB/ASB-123  TACBAY  SYSTEB 

1 

122 

2 

0 

0 

840 

78008  B-2 

A8B500269 

00  D 

BADAB  BABGE  IHPBOYEHEBT 

1 

2 

0 

0 

0 

78008  B-2 

AEB500269 

A1  D 

BADAB  BABGE  IBPBOYEHEBT 

1 

23 

96 

508 

5 

3 

78008 

YBB500269 

El  E 

LB661P  BADAB  BABGE  IHPBOYEHEBT 

1 

69 

2 

6 

3 

3 

78008  B-2 

ABB500269 

1 

00  A 

BADAB  BABGE  IHPBOYEHEBT 

1 

0 

0 

0 

0 

78006  B-2 

AHB500269 

2 

00  D 

LB-66  HP  BADAB  BABGE  IHPBOYEHEBT 

1 

0 

0 

0 

3 

VI 

I 


76008  B-2 

AHB5G0274 

00  B 

78008  B-2 

AHB50C161 

El  B 

78002 

?BB5ol:61 

El  B 

7800! 

YEB5G02E1 

01E1  4 

78008  B-2 

AHE5002  61 

0242  B 

78008 

VEB600281 

02E1  4 

7800: 

VEB50Q221 

02E2  B 

78008  B-2 

AHB500283 

41  B 

7800:  B-2 

AHB50D264 

00  B 

78008 

YCA542533 

41  B 

78008 

YCA642533 

42  B 

78006 

YC454283J 

Bl  B 

78008 

YCA842833 

B2  B 

78008 

YCA542646 

41  4 

78006 

YCA542568 

41  B 

78008 

YCA542626 

00  B 

78011  B-53 

ABI800249 

41  B 

78C1S  P-3 

APB800449 

41  B 

78019 

YCA542269 

00  B 

78019 

YCA542270 

00  B 

78019 

TCA54227 1 

00  B 

78019 

TCA642272 

00  B 

78019 

YCA842273 

00  B 

78022  P-3 

APB50038C 

41  B 

78022  P-3 

APB800395 

41  B 

78022  P-3 

4PB500395 

42  B 

78022  P-3 

APB800395 

43  B 

78022  P-3 

APB8003S5 

Bl  B 

AK/A8C- 159-1 , OHF  T84HSC£I?Ef  1 
FI  LOT /CO?I  LCT  CHECKLIST  PAEEL  .BEPLACEMEKT  OF  1 
BEPL  OF  PILOT'S  AMD  COPILOT'S  CHECKLIST  PANEL  1 
SOMOBDOY  DATI  LINK  DIFAP./DICASS  3 
DIFAB/DICASS  SOMOBOOY  DATA  LINK , IMSTALLATIOM  3 
SOMOBDOY  DATA  LINK  DIFAB/DICASS  3 
SOMOBOOY  DATA  LINK  DIFAB/DICASS  1 
AL8-66(V)1  HOP,  PBOYIDE  ESN  FOLDHE  COMTHOL  1 
HB-2P  HOC  3 
AN/AKT22  DIFAB/DICASS  SOMOBOOY  LIKE  3 
AM/AKT22  DIFAB/DICASS  SOMOBOOY  LINK  3 
AM/AKT22  DIFAB/DICASS  SOMOBDOY  LINK  3 
AM/AKT22  DIFAB/DICASS  SOMOBDOY  LINE  3 
AM/ALB-66  HOD  5 
AM/ASM  1 2 3  TACTICAL  MAY  LIGHTING  IBPBQYEKEET  5 
AM/ASQ81  DECTOB  BEEP  BELIABILITY  IBPHOVEHEMT  3 
ALQ-141  AMD  AQS-14  PHOYISIOMS  3 
IHSTAL  PHOYISIOMS  FOB  AM/ALQ-78A  IE  P3C  6 
AM/ALW-78  ECH  IBPHOYEBEKT  OF  6 
AM/ALQ-78  ICH  IBPBOYEBEMT  OF  5 
AM/ALQ-78  ECH  IBPHOYEHEST  OF  S 
4E/4LQ-78  ICH  IBPBOYEHENT  OF  5 
AM/ALQ-78  ECH  IHPHOYEMEMT  OF  5 
IMSTL , IMTEBIH  IITKG8ATIP  ACODSTIC  COHH  SYS  3 
IESTL  OF  OY-78A  GEMEBATOB  PBOC  GBP  PHOYISIOMS  5 
IMSTL  OF  OY-78A  GEMEBATOB  PBOC  GBP  PHOYISIOMS  6 
IESTL  OF  OY-78A  GEMEBATOB  PBOC  GBP  PHOYISIOMS  6 
IESTL  OF  OV-78A  GEMEBATOB  PBOC  GBP  PHOYISIOMS  6 
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1ST 

05ZF*  A/C 

TDl 

III 

TITLE 

LYL  KITS 

QTY 

TOTBRS 

ONERS 

BHRS 

• 

r? 

7901:1  A-3 

AAB60C48S 

A1  B 

BLEED  A1B  LEAE  HARNING  SYSTEM , MOD  OF 

3  341 

36 

346 

9 

26 

790C3  A-3 

AAB5004S4 

0C  A 

TACAH  BEPLACEBEHT 

1 

11 

698 

63 

80 

£ 

79CC3  A-3 

AAB5C0484 

A1  B 

AN/ARN-841Y)  TACAH  STS, INSTL  FOB  IA-3B 

3  1500 

11 

698 

63 

20 

79003  A-3 

AAB5C0465 

00  A 

TACAH  REPLACEHEN! 

1 

14 

421 

30 

60 

790C3  A-3 

AAB500465 

A1  B 

TACAB  BEPLACEBEHT 

3  1350 

15 

420 

28 

60 

* 

79003  A-3 

AA850C486 

A1  A 

AH/ABH-84  DUAL  TACAH  ANTENNA, INSTL  OF 

3  2770 

66 

79003  A-3 

AAB500488 

A2  A 

AI/AFH-84  DOAL  TACAH  AHTEHHA.IHSTL  OF 

3  2770 

66 

79010  A-6 

AAE500458 

00  £ 

KING  FOLD  ACTOATOB  BEDES1GHED 

5 

14 

0 

0 

0 

79010  A-6 

AAE500458 

A1  B 

HIHG  FOLD  ACTOATOB  REDESIGNED 

1  14000 

382 

10164 

26 

20 

V 

v» 

79011  A-6 

AAE500473 

00  B 

AIBBOBHE  HOVIHG  TARGET  IHDICATOB  BETBO  IHCOBP  1 

344 

1096 

3 

4 

•  v 

79011 

TCA542483 

A1  B 

BI9736/AP4  YIDIO  PBOCISSOB  BOD 

2  2880 

0 

0 

0 

1 

79011 

YCA542483 

B1  B 

BI9736/APG  VIDEO  PIOCESSOB  BOD 

2  2880 

0 

0 

0 

1 

79013  A-6 

AAE500476 

A1  B 

HOSE  GEAB  DQHH  LOCI  IBPEOYEBEHT 

3  6700 

79 

4564 

5? 

77 

4 

79013  A-6 

AAE500501 

A1  B 

BLG  DRAG  BRACE  SOPPOR!  FTG, BEPLACEBEHT  OF 

3  357 

368 

33062 

89 

110 

79013 

YZA610660 

00  B 

BAIH  LAHDIHG  GEAR  CYLIMDEB , BEPL  OF 

3 

0 

0 

0 

8 

79014  A-6 

AAE500474 

00  B 

ARRESTING  1001  LIFT  CYLIBDER  BOD 

5 

25 

0 

0 

0 

a 

79014  A-6 

AAK50C47  4 

A1  B 

ARRESTING  1001  LIFT  CYLINDER  HOD 

1  150 

471 

5763 

12 

16 

79014  A-6 

AAE50G474 

B1  B 

ARRESTING  HOOE  LIFT  CYLINDER  BOD 

3  150 

4 

79014  A-6 

AAE500474 

1 

00  B 

ARRESTING  1001  LIFE  CYLINDER  BOD 

1  0 

0 

o 

79016  A-6 

AAE500487 

A1  B 

ALE-29A  REPL  BY  ALE-39  CHAFF  SYSYEB 

3  8670 

65 

14104 

216 

360 

U  * 

79019  A-6 

AAE500496 

A1  A 

ONIHOOT  PROTECTIYE  SYS  INC 

1  26 

8 

79019  A-6 

AAI500496 

A2  A 

ONIBOOY  PROTECTIYE  SYS  INC 

1  25 

8 

£ 

79019  A-6 

AAE500496 

Bl  A 

OHIBOOT  PROTECTIYE  SYS, INC  OF 

3  26 

8 

J 

79019  A-6 

AAE500497 

A1  B 

IHPBOYED  BEPLACEABILITY  OF  A/C  POD  HIRING 

3  12040 

12 

2616 

218 

436 

79019  A-6 

AAR500571 

A1  B 

YHF/CHF  COHN  INTERCEPT  RCYR 

1  2300 

96 

1504 

15 

39 

Vf- 

79019 

YCA542291 

00  A 

AN/ALQ-99  EICITER  OSCILLATOR  HEATER  ASSY  IHPB  1 

0 

0 

0 

2 

$ 

79019 

YCA542505 

00  A 

AN/ALQ-99  FALSE  TARGET  CIBCOITRY ,BOD  OF 

2 

237 

3693 

15 

34 

79019 

YCA542647 

A1  A 

AN/ALQ-99  LON  POD  RADOBE  BOD 

1  1 

9 

157 

17 

18 

79019 

YCA542788 

A1  A 

AN/ALQ99  POD  STROBGEACE  BOD 

3  0 

1 

1 

1 

583 

• 

79019 

YCA542885 

00  B 

AN/ALQ99  POD  BADOBE  FASTENERS  REPL 

1  0 

12 

32 

2 

6 

79019 

YCA542914 

A1  A 

m/m  COBB  INTERCEPT  REC 

2  0 

0 

0 

0 

20 

79015 

YCA542954 

A1  A 

AN/ALQ99  BAND  7  TRANSBITTEB  IBP 

5  0 

1 

11 

11 

603 

79019 

YCA543088 

A1  A 

AN/ALQ99F  Y  BAND  1  4  2  CONPATIBLE  ICiP  2 

5  0 

0 

0 

0 

1 

Ni 

79015 

YGA624393 

A1  A 

AN/ALQ99  POD  RADOBE  FASTNESS 

1  0 

0 

0 

0 

6 

79020  A-6 

AAE300481 

A1  D 

AN/APS-130  RADAR  INSTL  OF 

3  20400 

52 

2334 

44 

0 

- 

79020 

YCA542481 

A1  A 

RANGE  AND  BEARING  INC  APS- 130 

1  1 

12 

101 

8 

1 

1® 

„*  4  '■ 

79020 

YGA623781 

A1  B 

APS/HATC  P/N  128SAY60686-1  BOD 

2  4430 

3 

21 

7 

2 

'‘J! 

79020 

YGA623782 

A1  B 

HINI  SACE/AFS130  CABLE  SET  128SAY60625  BOD 

3  10670 

3 

26 

8 

6 

79020 

YGA623783 

A1  A 

AN/APS-130  RADAR 

3  6524 

0 

0 

0 

1 

*r» 

79C21  A-6 

AAE500483 

A1  B 

CHAFF  DISPENSER  POD, INSTL  OF 

3  8360 

53 

11279 

212 

350 

/ ; 

79021  A-6 

AAE500463 

1 

00  B 

CHAFF  DISPENSER  POD .INSTL  OF 

3  0 

0 

79022  A-6 

AAE500472 

A1  B 

INCORP  OF  DISPENSING  SET 

3  10890 

49 

4962 

101 

192 

79022 

YCA542527 

00  B 

HI92S4/ALE39  CHAFF  CN  SYS  CHANGE  CAPACITORS 

3 

1 

35 

35 

2 

S. 

79023  A-7 

AAF50  0389 

00  B 

H0LT1  HONITIONS  i  FLU  HIRING 

1 

49 

0 

0 

905 

79023  A-7 

AAF506389 

A1  B 

BSLTI  HONITIONS  »  FLIR  HIRING 

5  69440 

346 

142656 

409 

905 

79023  A-7 

AAF50C36S 

1 

00  B 

BliLTI-BONITIONS  4  FLIR  HIRING 

5  0 

0 

1-4  : 

79023  A-7 

AAF300390 

00  B 

FORHARD  LOOKING  INFRARED 

1 

59 

0 

0 

27 

a 

79023  A-7 

AAF500390 

A1  B 

AN/4YQ-7  HOD  INC  OF  FLIR  CAPABILITY 

5  54290 

348 

3874 

11 

27 

79023  A-7 

AAF500396 

00  B 

FLU  ACFT  ALTITODE  HOLD  DISENGAGE  WARNING  SYS  5 

7 

0 

0 

0 

, 

79023  A-7 

AAF500396 

A1  B 

FLIR  ACFT  ALTITODE  SOLD  DISENGAGE  HARNING  SYS  6  97 

54 

731 

13 

22 

c*-l 

79C22  A-7 

AAF500396 

A2  B 

FLIR  ACFT  ALTITODE  HOLD  DISENGAGE  HARNING  STS  6  100 

1 

6 

6 

22 

i 

79023  A-7 

AAF500396 

1 

00  B 

FLIR  ACFT  ALTITODE  BOLD  DISENGAGE  HARKING  STS  6 

0 

! 

79023  A-7 

AAF5004C 1 

A1  B 

RADAR  ALTIHETER  HARNING  LIGHT 

6  42 

62 

426 

6 

16 

1 

( 
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TITLE 
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79023  4-7 

AAF5O0412 

00  B 

FLIE  SYSTEM, BOB  OF 

6 

0 

49 

298 

79023  4- 7 

44F50G420 

00  A 

FLIE, PILOT  DISPLAY  ONIT  AND  DSN.IBPEOF  OF 

5 

79013  4-7 

44F500445 

41  4 

FLIE  PBOYISIONS 

3 

25 

79023 

YCA542236 

41  £ 

AN  4Y4-7  BCD  SIGNAL  DATA  PEOCESSOE  NOD 

5 

5390 

16 

337 

79G23 

YC4542236 

B1  B 

AN  AYQ-7  HDD  SIGNAL  DATA  PEOCESSOE  NOD 

5 

7130 

0 

0 

79023 

YCA542238 

B2  B 

AN  AYQ-7  HOD  SIGNAL  DATA  PEOCESSOE  HOD 

5 

647 

0 

0 

7»023 

YC454223E 

B3  B 

AN  AYQ-7  HOD  SIGNAL  DATA  PEOCESSOE  NOD 

5 

451 

0 

0 

79023 

YC4542238 

B4  B 

AN  AYQ-7  HOD  SIGNAL  DATA  PEOCESSOE  BOD 

5 

494 

0 

0 

79023 

YC4542235 

BE  B 

AN  4?0|-7  HOD  SIGNAL  DATA  PEOCESSOE  BOD 

5 

500 

0 

0 

79023 

YC4542236 

1 

00  B 

AN/AYi-7  HOD  SIGNAL  DATA  PEOCESSOE  NOD 

5 

0 

0 

79023 

YC4542355 

41  £ 

INSTL  OF  VIDEO  TAPE  EECOEDEE 

6 

10700 

0 

0 

79023 

YC4542355 

B1  B 

INSTL  OF  YIDEO  TAPE  EECOEDEE 

6 

7700 

0 

0 

79023 

YC4542355 

B2  B 

INSTL  OF  YIDEO  TAPE  EECOEDEE 

6 

2220 

0 

0 

79023 

YC4542497 

00  4 

FLIE, PILOT  DISPLAY  ONIT  AND  OSB.INPEOYE  OF 

5 

3 

158 

79023 

YC4542698 

41  B 

HT4949/AYG7B  NOONTING  BASE  BOD 

1 

205 

8 

31 

79023 

YC4542698 

B1  B 

HT4949/AYQ7B  NOONTING  BASE  NOD 

2 

205 

0 

0 

•»<jn  o  7 

YC4542SS8 

1 

00  B 

HT4949/AYQ7B  NOONTING  BASE  NOD 

1 

0 

0 

0 

79G23 

YC4542916 

00  B 

CP1208A/ASN91B  TACTICAL  CONPDTEE  HDLTIPLEIEE 

2 

0 

0 

0 

79023 

YZ4610782 

41  4 

4IEB0ENE  HEFEIGEEATION  ONIT  HOD 

2 

1 

1 

21 

79023 

YZ4610782 

B1  4 

AIEBOENE  EEFEIGEE4TI0N  ONIT  NOD 

3 

920 

0 

0 

79024  4-7 

44F500392 

41  B 

EITENDED  E4NGE  DATA  LINE 

3 

820 

59 

1013 

79024  4-7 

44F500392 

B1  B 

EITENDED  H4NGE  DATA  LINE 

3 

40 

79024  4-7 

44F5C0395 

41  D 

WALLEYE  EITENDED  E4NGE  DATA  LINE 

3 

505 

80 

4539 

79024  4-7 

44F500395 

1 

00  D 

WALLEYE  EITENDED  EANGE  DATA  LINE 

3 

79024  4-7 

44F50C395 

2 

00  D 

WALLEYE  EITENDED  EANGE  DATA  LINE 

3 

0 

79024 

YC4542303 

41  B 

CY- 3248/AWW  CONYEETEE  CONTEOL  SIGNAL  SELECT 

2 

2670 

211 

904 

79024 

YC4542303 

B1  B 

CY-3248/ANN  CONYEETEE  CONTBOL  SIGNAL  SELECT 

2 

2618 

0 

0 

79024 

YC4542303 

1 

00  B 

CY-3248/ANN  CONYEBTEE  CONTEOL  SIGNAL  SELECT 

2 

1 

4 

79024 

YC4542303 

2 

00  B 

CY-3248/ANN  CONYEETEE  CONTEOL  SIGNAL  SELECT 

2 

0 

0 

0 

79025  4-7 

44F500387 

00  B 

AN/ALE-39  AOTOHATIC  CHAFF  DISPENSES, INSTL  OF 

5 

126 

9 

79025  4-7 

AAF50G387 

41  B 

AN/ALE-39  AOTOBATIC  CHAFF  DISPENSES, INSTL  OF 

3 

1390 

287 

11148 

79025  4-7 

44F500367 

1 

00  B 

AN/ALE-39  AOTOHATIC  CHAFF  DISPENSEE,  INSTALL 

3 

79025  4-7 

44F500367 

2 

00  B 

AN/ALE-39  AOTOHATIC  CHAFF  DISPENSEB,  INSTALL 

3 

79025  4-7 

A4F500413 

41  B 

AN/ALE-39  CHAFF  DISPENSING  SYSTEN  EETEOFIT 

3 

437 

80 

934 

79025 

YG4623873 

41  4 

89C/AA  FLIE  NOD 

5 

1 

0 

0 

79025 

YG4623874 

41  4 

89C/AA  FLIE  HOD 

5 

1 

0 

0 

79026  4-7 

A4F500375 

B1  B 

EJECTION  SEAT  ADJ  ASSY, HOD  OF 

3 

840 

79026  4-7 

A4F500411 

41  B 

ELECTEONIC  NAEFAEE  IHPBOYEBEHTS 

3 

29600 

212 

35639 

79026  4-7 

A4F500411 

42  B 

ELECTEONIC  NAEFAEE  IHPEOYEBENTS 

3 

140 

195 

690 

79026  4-7 

AAF500411 

43  B 

ELECTEONIC  NAEFAEE  IHPEOYEBENTS 

3 

29000 

193 

21887 

79026  4-7 

AAF50C411 

B1  B 

ELECTBONIC  NAEFAEE  IHPEOYEBENTS 

3 

699 

79026  4-7 

A4F500411 

1 

00  B 

ELECTEONIC  NAEFAEE  IHPEOYEBENTS 

3 

0 

79026  4-7 

A4F503411 

2 

00  B 

ELECTBONIC  NAEFAEE  IHPEOYEBENTS 

3 

0 

79026 

YCA542770 

00  S 

HT6020/ALE45  HOONT  ASSY  EEPL 

1 

0 

11 

15 

79026 

YCA542770 

0200  B 

HT6020/ALE45  HOONT  ASSY  EEPL 

3 

0 

0 

0 

79026 

YCA542795 

41  4 

APE43/ALQ162  INTESFACE  HOD 

5 

1 

0 

0 

79029  F-4 

AFP50G604 

41  B 

HEINE, FOSELAGE  FOEL  CELL  CAYITIES  3  THEG  6 

3 

5500 

559 

280360 

T9030 

TC4542277 

41  B 

AN/ANG-10  DIGITAL  AOTO  ACOOISITION  INC  OF 

3 

5942 

60 

622 

79030 

YCA542277 

42  B 

AN/ANG-10  DIGITAL  AOTO  ACQUISITION  INC  OF 

3 

100 

0 

0 

79030 

YCA542277 

B1  B 

AN/ANG-10  DIGITAL  AOTO  ACQUISITION  INC  OF 

3 

365 

0 

0 

79030 

YCA542277 

B2  B 

AN/ANG-10  DIGITAL  AOTO  ACQUISITION  INC  OF 

3 

78 

0 

0 

79030 

YC4542277 

B3  B 

AN/ANG-10  DIGITAL  AOTO  ACQUISITION  INC  OF 

3 

63 

0 

0 

79030 

YCA542277 

B4  B 

AN/ANG-10  DIGITAL  AOTO  ACQUI5ITI0W  INC  OF 

3 

136 

8 

24 

oe:?»  a/c 

TDl 

III 

TITLE 

LTL  IITJ 

QTY 

VOTERS 

DNaRS 

HBES 

79030 

7C4542277 

B5  B 

AN/ANG-10  DIGITAL  AOTG  ACQDISITION  INC  OF 

3 

138 

0 

0 

0 

10 

7&C30 

7FF54227- 

El  £ 

AN/APG-59S  EADAE  SET  LED  5A1  IANGE  TEACEEE 

3 

5942 

30 

Wii 

TC4542277 

1 

00  B 

AN/ANG-10  DIGITAL  AUTO  ACGDISIT10N  INC  OF 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

79C3C 

YGA62357? 

A1  B 

AN/APG-59S  EADAE  SET  PGSE  P0LSE  SANGE  TEACE 

4 

10400 

0 

0 

0 

8 

79C3C 

7Gi623576 

A1  B 

AN/APG-59E  EADAE  SET  PGSE  0NI7EBSAL  PC  BOAED 

3 

15950 

0 

0 

0 

10 

7S032  F-4 

AFP500632 

A1  B 

INC  OF  AN/ALE-39  COONTEEHEASDEE  DISPENING  SET  3 

6500 

30 

5512 

182 

212 

79332  F-4 

4FP500632 

1 

00  B 

INC  OF  AN/ALE-39  COONTEEHEASDEE  DISPENING  SET  3 

0 

0 

79037 

YCA542365 

A1  E 

ESPL  HENOSY  OF  COHPUTER  SIGNAL  DATA  C0N7FETEE  2 

31000 

417 

2457 

5 

6 

7903? 

YCA542365 

A2  B 

EEPL  MEBOBY  OF  COHPDTER  SIGNAL  DATA  C0N7EETEE  2 

25 

19 

80 

4 

6 

79027 

YCA542365 

B1  B 

EEPL  B8B0BY  OF  COBPDTEB  SIGNAL  DATA  CONTEBTEE  5 

31000 

4 

36 

9 

6 

7903? 

YCA542365 

B2  B 

EEPL  HEBOBY  OF  COHPDTER  SIGNAL  DATA  CONTEBTEE  2 

25 

0 

0 

0 

6 

7903? 

7F0542365 

El  £ 

EEPL  BEB0&Y  OF  COBPDTEB  SIGNAL  DATA  C0N7EETEE  2 

3100 

4 

24 

6 

6 

79037 

TCA542365 

i 

00  B 

EEPL  BEBOBY  OF  COBPOTIB  SIGNAL  DATA  CONTEBTEE  2 

15 

11 

0 

0 

79039  F- 14 

AFN50Q6C7 

00  B 

F0EL/7ENT  7AL7E,  EEPLACENENT  OF 

5 

137 

0 

0 

0 

79039  F- 14 

AFW500607 

A1  B 

FDEL/7ENT  7AL7E, EEPLACENENT  OF 

1 

150 

198 

1442 

7 

8 

79039  F- 14 

AFN5006Q9 

00  B 

FDEL  STS  CELL  NE  2/NING  TANES  CE  TALTE  EEPL 

5 

202 

0 

0 

0 

79033  F- 1 4 

AFN500609 

A1  B 

FDEL  CELL  NB  2/NING  TANIS  Cl  TALTE  SEPLACNENT  1 

2790 

236 

4627 

19 

24 

79039  F- 14 

AFK500609 

A2  B 

FDEL  STS  CELL  NE  2/NING  TANES  CE  TALTE  EEPL 

I 

2790 

130 

2139 

16 

24 

79040  F- 14 

AFN50G590 

A1  B 

IBPL  CLASS  1  NATES  INTIGEITT/CESN  CONT,IHPEOV  3 

25 

320 

86540 

270 

414 

7904 £  M4 

AFN500616 

00  B 

NING  SNEEP  INTEBLOCI  BEN  CONN  SDP  BET  ROTATE 

1 

10 

8 

0 

8 

79040  P-14 

AFM500616 

A1  B 

NING  SNEEP  INTEELOCE  BEN  CONN  SDP  BIT, ROTATE 

1 

65 

344 

3622 

10 

11 

79040  F-14 

AFN500617 

00  B 

NING  CENTER  SECTION  NACELLE  ATTACHHENT  PINS 

5 

no 

0 

0 

0 

79041  F-14 

AFN500600 

00  B 

WATER  INTEGBITT/COEBOSION  CONTROL 

1 

380 

2021 

5 

17 

79041 

YCA560734 

00  B 

NATEE  INTERGEITT 

1 

59 

76 

1 

1 

79044  F-14 

AF*5005?7 

00  C 

IDG  OIL  COOLER  SCAVENGE  OIL  FILTER,  INSTL  OF 

3 

2 

48 

24 

24 

79045 

Y2A610604 

00  B 

IDG  OIL  COOLER  VALVE  TBEBBAL  IIEHENT.REPL  CF 

5 

33 

30 

0 

0 

79045 

YZA610604 

A1  B 

IDG  OIL  COOLEB  TALTE  TBEBBAL  ELEBENT ,EEPL  OF 

2 

100 

65 

81 

1 

3 

79045 

YZA610604 

B1  B 

IDG  OIL  COOLEE  TALTE  TBEBBAL  ELEBENT,  EEPL  OF  2 

100 

0 

0 

0 

3 

79052  F-14 

AFN500651 

00  B 

BLG  N1EEL/CAEBON  BBAIE  ASSY, EEPLACENENT  OF 

3 

0 

444 

4766 

10 

16 

79C52 

YZA61078S 

A1  B 

CARBON  BEAEE  TORQOE  TUBE  STOP  EEPL 

3 

22 

120 

210 

1 

4 

79052 

YZA610789 

B1  B 

CABBON  BBAIE  TOEQUE  TUBE  STOP  EEPL 

3 

22 

0 

0 

0 

2 

79053  F-14 

AFW500622 

A1  B 

ADIILIAET  BEAEE  STS  HOD  OF 

3 

19000 

114 

25172 

220 

340 

79053  F-14 

AFN500622 

A2  B 

AOIIIIARY  BEAEE  SYSTEH  HOD 

3 

19380 

241 

60290 

250 

340 

79053 

YCA542319 

A1  B 

ADIILIAET  BEAEE  STSTEH  HOD 

3 

50 

69 

59 

0 

4 

79053 

YCA542319 

Bl  B 

ADIILIAET  BEAEE  STSTEH  BOD 

3 

50 

0 

0 

0 

4 

79053 

7F0542319 

11  B 

IIGET  GLOVE  SNITCH  ADI  BEAEE  STS  IBPBOVENENT 

2 

50 

3 

12 

4 

4 

79055  F-14 

AFN500621 

00  B 

AN/APH-154  EADAE  BEACON 

5 

34 

17 

0 

2 

79055  F-14 

AFN500621 

A1  B 

AN/APN-154  EADAE  BEACON 

1 

275 

350 

3518 

10 

16 

79055  F-14 

AFN500621 

1 

00  B 

AN/APN-154  EADAE  BEACON 

1 

0 

0 

79058  F-14 

AFF500611 

00  B 

ABA-63  RECEIVING  DECODING  GEODP, PROVISION  FOE  3 

359 

1114 

3 

18 

79060  F-14 

AFN500625 

A1  B 

SEETO  AIR  CONTAHINANT  EEI0TEE, INSTL  OF 

3 

1600 

349 

10752 

30 

48 

79060  F-14 

AFN500625 

A2  B 

SERVO  Alt  CONTAHINANT  BENOTEE, INSTL  OF 

3 

1020 

48 

79060  F-14 

AFN500625 

1 

00  B 

SEETO  AIB  CONTAHINANT  EEHOTEE, INSTL  OF 

3 

0 

0 

79061  F-14 

AFW500631 

00  B 

IE  POD  ANTI  COLLISION  LIGHT 

1 

30 

0 

0 

4 

79061  F-14 

AFN500631 

Ai  B 

IE  POD  ANTI  COLLISION  LIGHT 

1 

740 

346 

1347 

3 

4 

79063  07-10 

AYB500082 

A1  B 

AN/ALE-39  INSTALLATION 

6 

17150 

62 

8009 

129 

320 

79063  07-10 

AYB50G09S 

00  A 

AN/ALE-39, PROVISIONS  FOE 

3 

0 

200 

79065  E-46 

AEE500326 

Al  B 

TIANSBISSION  AFT  BOTOR  SHAFT/CONTROL  IBPROY 

3 

18 

331 

1724 

5 

10 

79066  0-46 

ABB500328 

00  A 

AN/ALE-39  INSTL 

1 

120 

79066  E-46 

ABB500339 

Al  B 

INSTL  OF  AN/ALE- 39/AN/APE-39 .EEHCTAL  AN/ALE29  3 

22000 

274 

77557 

283 

360 

79066  E-46 

AEB500339 

A2  B 

INSTL  OF  AN/ALE-39/AN/APE-39  1EHOTAL  AN/ALE39  3 

423 

274 

7698 

28 

32 

79067  E-46 

ABB500327 

Al  B 

LONGITDDINAL  CYCLIC  TEIH  ACTBATOES,IHPBO?  OF 

1 

6070 

368 

2152 

5 

6 

79068  B-53 

ABI500277 

Al  B 

INSTL  OF  ALE-39  AND  APE-39  SETS 

5 

22000 

186 

22899 

123 

415 
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III 

TITLE 

LYL 

im 

QTY 

TOTHRS 

0NHBS 

HERS 

9 

' 

7906?  8-52 

AEI600277 

12  B 

INSTL  OF  ALE-39  All)  APE-39  SETS 

5 

1500 

186 

1942 

10 

32 

! 

79069  E- 93 

111500362 

11  1 

ALQ- 157  ( V  ]  2  INFBAEED  COONTEBHSB  SIT  I1STALL 

3 

0 

200 

I 

79065 

V10500362 

11  1 

APi/iLQ- 157  INFBAEED  COOKTEBBEASDBES 

3 

1 

200 

! 

75t‘G  E- 53 

111500269 

00  C 

CISC  BY  HE  410316, SHE  IS  1FC  202 

1 

336 

79071  E-53 

111500264 

00  C 

AIBBOBNE  dim  CQONTEBHEASOBES  EQUIP  INPBOY 

1 

83 

79071  E- 53 

111500265 

00  1 

AIBBOBNE  DID!  CO0NTEBHEASDEES  EQUIP  IHPBOV 

1 

83 

79070  H-l 

111500136 

00  1 

HITE  PROPOSAL 

1 

0 

1 

I 

79075  1-1 

111500139 

11  1 

HITE  PBOPOSAL 

1 

60000 

0 

* 

1 

79075  1-1 

111500139 

12  1 

HITE  PBOPOSAL 

1 

60000 

0 

1 

79075  1-1 

111500139 

13  1 

HITE  PBOPOSAL 

1 

60000 

0 

J 

79075 

71T500139 

11  1 

HITE  PBOPOSAL 

1 

60000 

0 

| 

79075 

V1T500135 

12  1 

HITE  PROPOSAL 

1 

60000 

0 

« 

79075 

717500139 

13  1 

HITE  PBOPOSAL 

1 

60000 

0 

*1 

79077 

TCA54245S 

11  B 

ID-1791/1  VERTICIL  GYBO  IHDICATOB 

3 

118 

3 

3 

1 

5 

: 

79076  1-1 

111500134 

00  B 

TACAH  INSTALLATION 

1 

57 

174 

3 

3 

> 

79076  1-1 

111500135 

00  B 

TACAN  INSTILLATION 

1 

50 

326 

6 

8 

t 

79030 

7CA542368 

00  B 

BD346/1SE  SIGNAL  DATA  RECORDER  REPRODUCER 

5 

2 

40 

20 

11 

1 

1 

79080 

7SB542268 

00  B 

BD346/1SE  SIGNAL  DATA  BECOBDEE  B1PBOD0CEE 

5 

0 

11 

j 

79061  1-2 

11B500271 

00  1 

SB2D  CONVERSION  TO  SB2F 

3 

510 

« 

79064  P-3 

1PB500387 

00  1 

DIFIR . DIRECTIONAL  FREQ  ANALYZ1NG/8EC0BDING 

1 

0 

79064  P-3 

1PB50C387 

11  B 

TBIPL1  YEBNIEB  DIF1B/DIC1SS  PROVISIORS , IISTL 

6 

10000 

116 

8183 

70 

480 

! 

79084  P-3 

1PB500387 

0212  D 

INSTILL  TBIPL1  YERNIEB  DIF1R  PROVISIORS 

1 

540 

51 

131 

2 

3 

79084  P-3 

1PB50C387 

0313  B 

DIFAR , DIRECTIONAL  111$  IN1LYZING/B1COBDING 

6 

8500 

64 

3371 

40 

240 

79084  P-3 

APB5C0387 

0400  E 

DIFAR , DIRECT10N&L  FBEQ  1N1LYZING/E1C0BDING 

1 

0 

168 

1313 

7 

12 

* 

79064  P-3 

1PB50C387 

0500  B 

DIFAR , DIR1CTIOK1L  FREQ  INilYZING/BECOEDING 

1 

200 

1659 

8 

15 

79084  P-3 

1PB50C387 

0600  A 

DIFAR, DIRECTIOHAL  FBEQ  INILYZING/BECOEDING 

1 

3 

l 

79084  P-3 

IPB500387 

0614  B 

ASH  SYSTEH.DATi  PBOC/CBYPTO  DEVICE , REHOV1L  OF  1 

100 

53 

112 

2 

3 

79084  P-3 

1PB500387 

0715  B 

ASH  SYST1H, ENHANCED  COOLING ,E1/E2  E1CE.INSTL 
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3 

250 

0 

C 

0 

4 

7  &  1 4  ' 

746610636 

61  B 

STABILIZES  4CTOATOE  BOD 

2 

250 

4 

12 

3 

4 

79 14S 

724610634 

41  C 

THBOTTLE  QOADBANT  BOD 

1 

765 

167 

850 

5 

8 

79149 

72A610634 

B1  C 

TSB0TTL6  QOADBANT  BOD 

3 

765 

7 

54 

7 

8 

79149 

746610634 

61  C 

THROTTLE  QUADRANT  BOD 

1 

765 

2 

16 

8 

8 

79149 

724610634  4 

41  B 

POHEB  CONTROL  QOADBANT  128SCAB116  BOD 

2 

765 

83 

368 

4 

11 

£ 

75149 

724610634  4 

42  B 

PONES  CONTROL  QOADBANT  128SCAB116  BOD 

2 

5 

29 

19C 

6 

1 

y 

79149) 

724610634  A 

B1  B 

POWER  CONTROL  QOADBANT  128SCA6116  BOD 

2 

765 

0 

0 

0 

11 

75145 

746610634  4 

61  B 

POWER  CONTROL  QUADRANT  128SCAB116  BOD 

2 

765 

2 

8 

4 

11 

tr* 

79145 

72461063414 

41  C 

PONES  CONTROL  QOADBANT  128SCAB16  BOD 

2 

765 

6 

41 

6 

8 

$ 

75145 

72461363414 

42  C 

PONES  CONTROL  QOADBANT  128SCAB16  BOD 

2 

5 

2 

1 

0 

1 

75145 

7ZAS10634IA 

Bl  C 

POWER  CONTBOL  QUADRANT  128SCAE16  BOD 

3 

765 

0 

0 

0 

8 

«.  > 

79149 

74661063414 

61  C 

POWER  CONTBOL  QOADBANT  128SC4B16  BOD 

2 

765 

1 

8 

8 

8 

> 

V 

79150 

7246401021 

41  C 

PBOP  CONT  BCD  54H60-77  POBP  HSG.BIPL  ELP  PEG 

1 

16 

5 

75 

15 

10 

aJ 

79151  H- 53 

AHX50C257 

00  C 

POL7IBID6  PLASTIC  H7D  POBP  CPLG  BUSHING , INSTL  1 

2 

75151 

724610641 

41  £ 

GENERATOR  BENDII  2885817A  CICLB  SPLINE  SHAFT 

1 

262 

192 

911 

4 

3 

V. 

79151 

724610641 

Bl  B 

GENERATOR  BENDII  28B58I74  CICLB  SPLINE  S14FT 

2 

131 

16 

16 

1 

1 

V 

V 

79152  47-8 

47L500146 

41  B 

DEBRIS  GUARD, T4ILPL4ME  JACI  IDLE  L676B 

3 

100 

72 

1142 

15 

29 

79152  AV-6 

47L50C 1 46 

42  B 

DEBBIS  GUARD.TAILPLANE  JACI  IDLE  LI76E 

3 

104 

7 

203 

29 

29 

V 

75152  47-8 

A7L500146 

Cl  B 

D6BBIS  GOARD.TAILPLANI  JACI  IDLE  LITER 

3 

300 

0 

79152  47-8 

A7L500146  1 

00  B 

DEBUS  GUARD  .TAILPLANE  JACI  IDLE  LITER 

3 

0 

79153  47-8 

471590148 

41  B 

BOLL  BEACTION  NOZZLE  DE7LECTOB  PLATES , HOD  OF 

3 

1300 

63 

990 

15 

27 

75153  47-8 

A7L500146 

42  B 

BOLL  BEACTION  NOZZLE  DE7LECT0B  PLATES  BOD  OF 

3 

760 

17 

247 

14 

23 

A 

75153  47-8 

47L50C148 

Bl  B 

BOLL  BEACTION  NOZZLE  DE7LECT0B  PLATES  BOD  OF 

3 

750 

4 

>. 

75153  47-8 

47,500148 

B2  B 

BOLL  BEACTION  NOZZLE  DEFLECTOB  PLATES  BOD  OF 

3 

750 

4 

79154  47-8 

47L500104 

00  B 

DIGITAL  JET  PIPE  TEBPE1AT0BE  STSTEB;INC  07 

3 

0 

38 

0 

0 

C 

-- 

79154  47-8 

A7L50  0 104 

01  B 

DIGITAL  JET  PIPE  TEBPEBATOBE  S7STEB;INC  07 

3 

2210 

19 

281 

14 

54 

pr 

79154  47-8 

A7L500104  I 

3242  B 

DIGITAL  JET  PIPE  TEBPEBATOBE  S7STEB;INC  OF 

3 

2220 

S3 

241 

4 

8 

79155  47-6 

A7L500180 

00  B 

BAIN  LANDING  GE4B  DOOR.BOD  07 

6 

35 

0 

0 

C 

.  • 

79155  47-8 

A7L500180 

41  B 

BAIN  LANDING  GEAR  DOOR , BOD  07 

6 

1290 

38 

698 

18 

29 

'•p 

79155  47-8 

A7L500180 

Cl  B 

BAIN  LANDING  GE4E  DOOR.BOD  07 

5 

1970 

0 

79155  47-8 

471500189  1 

00  B 

BAIN  LANDING  GE4B  DOOR.BOD  07 

6 

0 

79155 

724610618 

41  B 

BAIN  LANDING  GE4R.HOD  07 

5 

1290 

10 

42 

4 

2 

TF. 

79155 

724610618 

Bl  B 

BAIN  LANDING  GEAR , HOD  07 

3 

1290 

0 

0 

0 

2 

§ 

79156  47-8 

47L500177 

00  4 

INC  07  A0T0B4TIC  CANOP7 

! 

0 

79156  47-8 

471500177 

41  4 

INC  OF  AOTOBATIC  CANOP7 

1 

2220 

1 

2 

2 

1 

>  * 

79157 

724640101 

41  B 

PBOP  CONT  BOP  54460  POBP  HSG.FEPL  ELP  PACIING  3 

16 

11 

11 

1 

12 

M 

>; 

75155 

7P4660404 

41  B 

Bl-GBO-74/1  EJEC  SEAT  PEB  SERVICES  DISCONNECT  1 

617 

47 

384 

8 

6 

79156 

TP4660404 

42  B 

BI-GB0-7A/2  EJEC  SEAT  PIB  SERVICES  DISCONNECT  ! 

617 

44 

295 

6 

6 

75156 

TFA660404  1 

00  B 

BI-GBU-7A/2  EJEC  SEAT  PEB  SERVICES  DISCONNECT  1 

0 

0 

0 

0 

75160  1-2 

46B500299 

00  B 

INSTALLATION  07  4N/4BN-118  TACAN 

6 

3 

0 

0 

0 

79160  1-2 

46B500299 

41  B 

INSTALLATION  07  AN/ABN-118  TACAN 

6 

250 

55 

1864 

33 

58 

75160  6-2 

46B500295 

42  B 

INSTALLATION  07  4N/ABN-118  TACAN 

6 

250 

54 

79168  P-3 

4PB500281 

01  C 

TELET7PE  ALPBANOBEBIC  DISPLAY  ADDED 

3 

56 

21 

1440 

68 

80 

d 

i 

79168  P-14 

47*500608 

00  B 

FLIGHT  CONTBOL  STS  FEEL  CAB 

5 

2 

0 

0 

0 

79168  P-14 

47*500608 

41  B 

FLIGHT  CONTBOL  STS  FEEL  CAB 

3 

540 

344 

1701 

4 

8 

79168  6-14 

47*500608  1 

00  4 

LONGITUDINAL  7LT  CONT  STS  FEEL  CAB,  HOD  07 

3 

0 

79166  6-14 

47*500608  3 

00  B 

FLIGHT  CONTBOL  STS  FEEL  CAB 

3 

0 

345 

27 

0 

0 

79165 

7C4542264 

41  B 

BT868A/API76  7  A  BT988/4  SLD  ST  TBANSHITTEE 

3 

8900 

153 

864 

5 

1 

79169 

TC4542264 

Bl  B 

BT868A/ACI76  T  A  BT988/A  SLD  ST  TBANSHITTEE 

3 

6020 

2 

4 

2 

1 

| 

79170  B-53 

AEZ500260 

41  C 

BOD  TO  BEA8  VERTICAL  BOONT 

1 

1210 

8 

n’.va' 


ry^vvvy 


79170  E-53 

481600260 

El  C 

HOD  TO  BEAB  TE8TIC4L  IQONT 

3 

603 

79171  F- 14 

AFW600610 

00  B 

AC/DC  ESSENTIAL  142  CIBC01T  BBEAEEE  PANELS 

3 

358 

12556 

7917]  M4 

AFH600610 

1 

00  B 

4C/DC  ESSENTIAL  142  CIBCDIT  BBEAEEE  PANELS 

3 

79172  4-6 

441600480 

00  B 

BOAEDING  PLATFOBB , BOD  OF 

5 

9 

0 

79172  4-6 

44E600480 

41  B 

B04BDING  PLATFOBB ,BOD  OF 

1 

1120 

67 

406 

79172  4-6 

AAE50048C 

B1  B 

BOAEDING  PLATFOBB ,B0D  OF 

3 

1121' 

79176  8-3 

4BC600368 

00  C 

GE4EB0I  LDBBICATION  SYSTEM 

1 

9 

7 

79176  E-3 

4BC600368 

41  B 

H4IN  GE4P  BOI  SPL4SB  IOBE1CATION  SYS.IBSTL  OF  6 

6670 

173 

2476 

79176  8-3 

48C600368 

42  B 

H4IN  GE4B  BOI  SPLASB  L0BEIC4TI0N  SYS.IBSTL  OF  6 

6670 

65 

853 

79176  8-3 

ABC600366 

43  B 

H4IN  GE48  BOI  SPLASB  L0BEIC4TI0N  SYS.IBSTL  OF  6 

6670 

18 

340 

79176  8-3 

48C500368 

B2  B 

H4IN  GE4E  BOI  SPLASB  LDBBICATION  SYS.INSTL  OF  6 

6140 

79176  B-3 

ABC60C368 

B3  B 

MAIN  GEAE  BOI  SPLASB  LDBBICATION  SYS.INSTL  OP  6 

6140 

1 

520 

79176  8-3 

ABC50C368 

1 

00  B 

IAIN  GEAE  BOI  SPLASB  LOB8ICATION  SYS.INSTL  OF  6 

0 

228 

623 

79176  E-4 

4EP500626 

41  B 

BEFDELING  PBOBE  DOOB  BINGE 

3 

671 

559 

1042 

79176  F  4 

AFP600626 

B1  4 

BEEDELING  PBOBE  DOOB  HINGE 

1 

571 

79177 

TC466C736 

41  B 

LAD-7/A  LADNCBEE  OHBILICAL  BOOL  SDPPOBT  HOD 

3 

20 

1836 

4990 

79177 

7CA660736 

1 

00  B 

LA0-7/A  LADNCBEB  OHBILICAL  BOOI  SDPPOBT  HOD 

3 

0 

0 

79177 

YCA560736 

2 

00  B 

LAD-7/A  LADNCBEB  OHBILICAL  BOOE  SDPPOBT  HOD 

3 

1 

1 

79178  F- 14 

AFW500614 

00  B 

AOIILIABY  FLAP  INB04BD  HINGE  FITTING  BEPL4CE 

5 

43 

0 

79178  F- 14 

AFW500614 

41  B 

AOIILIABY  FLAP  INBOABD  BINGE  FITTING  BEPL4CE 

3 

3300 

298 

15626 

79178  F- 14 

AFW5C0614 

B1  B 

AOIILIABY  FLAP  INBOABD  BINGE  FITTING  BIPLACE 

3 

1700 

79178  F- 14 

AFW500614 

B2  B 

AOIILIABY  FLAP  INBOABD  HINGE  FITTING  BIPLACE 

3 

1700 

79186  F- 14 

AFW500618 

00  B 

ABHAHENT  CONTBOL  IB-26B  CAMERA 

1 

21 

0 

79165  F- 14 

AFW500616 

41  B 

ABHAHENT  CONTBOL  IB-26B  CAH1BA 

1 

204 

364 

8895 

79166  F- 14 

AFW5Q0618 

1 

00  B 

ABHAHENT  CONTBOL  IB-26B  CAHEEA 

1 

0 

79186  F-14 

umum 

00  B 

BEPL  OF  WINDSHIELD  ANTI-ICE  VALUE 

5 

67 

0 

79186  F-14 

AFW600593 

41  B 

BEPL  OF  WINDSHIELD  ANTI-ICI  VALVE 

1 

25 

272 

1320 

79189  C-9 

ACZ600033 

00  B 

OHIGA  NAVIGATION  OPDATE 

6 

28 

0 

79189  C-9 

ACZ500033 

1 

00  B 

OMEGA  NAVIGATION  OPDATE 

6 

7919C  4-4 

AAC6006 17 

00  B 

AN/AJB-3  IHPBOTEHENT  OF 

5 

141 

1078 

79190 

7CA642425 

00  B 

AN/AJB-3  BILIABILITY  IHPBOTEHENT  OF 

2 

0 

0 

79190 

TGA623770 

00  4 

AN/AJB-3  B1LIABILITT  IHPBOTEHENT  OF 

i 

0 

0 

79191  F-4 

AFP600631 

00  c 

AWG-10A/ALQ-126  COMPATIBILITY 

1 

79192  P-3 

AFB600392 

41  B 

FOIL  SYSTEM  TENTING  IHPBOTEHENT 

1 

9250 

455 

3775 

79193  8-3 

ABC600370 

41  B 

A/C  COHHONICATION  SYSTEM, HOD  OF 

1 

4730 

47 

815 

79196  S-3 

ASB500171 

4i  e 

ILEYATOB  BINGE  ASST 

3 

1200 

181 

4224 

79196  £-3 

ASB600171 

81  B 

ILETATOB  HINGE  ASST 

1 

1190 

79197  F-14 

APH600627 

00  £ 

COCEPIT  IIC!  PANEL, BEPL  OF 

5 

42 

0 

79197  F-14 

AFW500627 

41  £ 

COCEPIT  IICI  PANEL, BEPL  OF 

I 

765 

397 

4521 

79199  47-8 

A7L500202 

00  B 

AN/ATO-30  BOD  STSTEI  SDPPOBT  PROVISIONS 

1 

0 

83 

651 

79199  4V-8 

AYL5CG202 

1 

00  B 

AN/AVQ-3C  BOD  SYSTEM  SDPPOBT  PROVISIONS 

1 

0 

79619 

7C4642696 

41  B 

CY6754B/ALQ99  HABDBACI  ICI  POD  COBP  1563  BOS 

6 

12 

0 

0 

OSIP*  A/C 

TDt 

II 

TITLE 

LYL  KITE 

QTY 

TOTBBS 

DEBFS 

MBPS 

8&0li  i-3 

UB500497 

il  B 

iC/DC  COEYEBTEB  IESTiLLiTlOH 

3 

2150 

15 

182 

12 

24 

8 0 0 C 2  i-3 

AiB500497 

42  B 

4C/DC  COHVEBTBB  IESTiLLiTlOH 

3 

2150 

8 

159 

19 

24 

80GC3  i-3 

iiB50C49t 

41  B 

ST80BE  LIGBT  IESTiLLiTlOH 

3 

3000 

70 

1588 

22 

20 

80004  i-S 

iAB5GC49S 

41  B 

iH/iSN-50  USTiLLATIOH 

3 

9000 

5 

2814 

562 

360 

80004  i-3 

iAB500496 

42  B 

AH/4SH-50  IESTiLLiTlOH 

3 

9000 

9 

3542 

393 

360 

80004  i-3 

iiB500498 

43  B 

iH/4SH-50  IESTiLLiTlOH 

3 

9000 

8 

2155 

269 

320 

80005  i-3 

AAB500495 

00  4 

TA-3B  COCEPIT  EEC0EFIG0B4TI0E 

3 

250 

80012  i-7 

iiF50C4 17 

41  4 

AI/iBC-182  liDIO  COBBOHICATIQH  SYS  IEST4L 

3 

4630 

410 

80013 

TCA542054 

41  B 

81-9264/4  IHTEBFEBEHCE  BL4EIEB  800 

3 

1120 

181 

1404 

7 

80013 

YCi542054 

B1  B 

81-9264/4  IHTEBFEBEHCE  BL4EIEB  800 

3 

150 

0 

80013 

YCA542632 

00  i 

AH/AEG-25  HASH  iYIOEIS  IEC  SOFTE4BE  Y-1005 

5 

0 

8001  3 

YCi542803 

00  i 

4E/4EG-25  HiB8  EEiPOE  COPTBOL  SET 

5 

0 

0 

80013 

YGA623873 

41  B 

AE/AS8-407  IHTEBFEBEHCE  BL4EIEB  TS  800 

2 

1550 

3 

7 

2 

80013  i-7 

AAF50C421 

41  B 

47E  HAfiB.BSTBOFIT  IEC  OF 

3 

59160 

409 

34901 

85 

312 

80013  i-7 

AAF500421 

1  00  B 

47E  BABB , BITB0FIT  IEC  OF 

3 

0 

0 

80013  i-7 

AAF500421 

2  00  B 

47E  HiBM.BITBOFIT  IEC  OF 

3 

0 

0 

80013  i-7 

AiF500460 

41  4 

COCEPIT  TELEYISIOE  SET 

3 

25 

260 

80013  i-7 

AAF930006 

00  B 

OPEEATIOHAL  FLIGHT  PBOG  AI/ASH-91B(Y) 

3 

0 

1 

23 

23 

1 

80013 

ViF500421 

00  B 

4-7E  BiBH.IECOBPOBiTlOH  OF 

1 

0 

3 

3 

1 

1 

80015  i-7 

iiF500410 

41  4 

DIGITAL  SC4E  COEYEBTEB  GBODP.IECOBPOBiTIOE  OF  6  104000 

409 

6387 

15 

52 

80015 

ViF500410 

00  B 

DIGITAL  SCAB  IEC 

1 

0 

4 

4 

1 

1 

80015 

YiF500410 

El  4 

DIGITAL  SCAE  COEYEBTEB  GBODP.IECOBPOBiTIOE  OF  1 

4800 

3 

1 

0 

52 

80015 

YiF500410 

E2  4 

DIGIT4L  SC4E  COEYEBTEB  GBODP.IECOBPOBiTIOE  OF  1 

4600 

52 

80015 

YCi542427 

41  B 

AH/APH26  FLB  C8251/PP6130/4S2272  HOD 

3 

15000 

1 

3 

3 

80015 

YCA54242? 

42  B 

AE/APQ126  FLB  C8251/PP6130/452272  HOD 

3 

100 

0 

0 

0 

2 

80015 

YCi542427 

43  B 

4E/4PQ126  FLB  C8251/PP6130/A52272  HOD 

3 

100 

0 

0 

0 

4 

80015 

YCi542427 

B1  B 

4E/4PQ126  FLB  C8251/PP6130/452272  BOD 

3 

4280 

0 

0 

0 

24 

80C15 

YCA542427 

B2  B 

AH/APQ126  FLB  C8251/PP6I30/452272  HOD 

3 

19 

0 

0 

0 

2 

80015 

YCi542427 

B3  B 

4E/iPQ126  FLB  C8251/PP6130/452272  HOD 

3 

17 

1 

1 

1 

4 

80016  i-7 

A4F500414 

41  B 

BEPL  OF  A-7E  EJECTIOE  SEAT  EITB  GFI  SEAT 

4 

2040 

418 

17238 

41 

36 

80016  i-7 

iiF500414 

B1  B 

BEPL  OF  4-71  EJECTIOE  SEAT  HITE  GFE  SEAT 

1 

2 

1 

80016  i-7 

AiF5004 14 

02A3  B 

BEPL  OF  A-7E  EJECTIOE  SEAT  PITH  GFE  SEAT 

4 

19390 

19 

80016  i-7 

AiF500414 

0244  B 

BEPL  OF  4-7E  EJECTIOE  SEAT  EITB  GFE  SEAT 

4 

1970 

418 

3745 

8 

6 

80016  i-7 

AAF500414 

0245  B 

BEPL  OF  4-71  EJECTIOE  SEAT  EITB  GFE  SEAT 

4 

562 

418 

1890 

4 

1 

80016  i-7 

44F500414 

1  00  B 

BEPL  OF  A-7E  EJECTIOE  SEAT  EITB  GFE  SEAT 

1 

0 

0 

80016  i-7 

AAF500414 

10200  B 

BEPL  OF  A-7E  EJECTIOE  SEAT  EITB  GFE  SEAT 

1 

0 

0 

80016  i-7 

AAF500414 

3  00  B 

BEPL  OF  A-7E  EJECTIOE  SEAT  EITB  GFE  SEAT 

1 

0 

0 

80016  i-7 

AAF500432 

41  B 

IEST4LL  FLIGBT  COETBOLS  POD  TBiP  A-7C/E 

4 

290 

416 

5049 

12 

6 

80016  i-7 

AAF500442 

41  B 

BEPLiCEBEHT  OF  EJECTIOE  SEATS 

4 

6520 

58 

1682 

29 

48 

80016 

YiF500414 

El  B 

BEPL  OF  4-7E  EJECTIOE  SEAT  EITB  GFE  SEAT 

6 

25 

2 

72 

36 

36 

80016 

YPA660453 

00  B 

COEYEBSIOE  i7  EJECTIOE  SEAT  IITS  TO  TA7C  EITS  6 

0 

84 

183 

2 

8 

80017  i-7 

AAF500397 

00  D 

ADTOHiTIC  HiHEBYEBIHG  FLAPS, IEC  OF 

5 

17 

0 

0 

0 

800 l7  i-7 

44F5C0397 

02A1  B 

AOi  IIDICATOB, BEPLiCEBEHT  OF 

5 

210 

17 

63 

3 

8 

80017  i-7 

AAF50C397 

0342  B 

FLIGHT  COETBOLS, ABF  STSTEB.IECOBPOBATIOE  OF 

6 

28900 

392 

124335 

317 

420 

80017  i-7 

44F500397 

03B1  B 

FLIGBT  COETBOLS, ABF  SYSTEM , IICORPOEATIOK  OF 

6 

278 

2 

80017  i-7 

A4F500397 

03B2  B 

FLIGHT  COETBOLS, ABF  STSTEB.IECOBPOBATIOE  OF 

6 

432 

2 

80017  i-7 

AAF500397 

03B3  B 

FLIGBT  COETBOLS, ABF  SYSTEM , IIC0FP08ATI0K  OF 

6 

223 

2 

80017  i-7 

A4F500397 

03B4  B 

FLIGBT  COETBOLS, ABF  SYSTEM, IICOBPO84TI0M  OF 

6 

459 

2 

80017  i-7 

AAF50C397 

03B7  B 

FLIGHT  COETBOLS, ABF  SYSTEB.IHCOBP0BAT1OH  OF 

6 

1330 

2 

80017  i-7 

AiF500397 

C3B6  B 

FLIGBT  COETBOLS, ABF  SYSTEM , IBCOBPOBiTIOM  OF 

6 

223 

2 

80017  i-7 

A4F500397 

0444  B 

FLIGBT  COETBOLS, ABF  SYSTEM , IPCOBPOEATIOM  OF 

6 

35450 

80 

13440 

166 

420 

80017  i-7 

AAF500397 

04B2  B 

FLIGBT  COETBOLS, ABF  STSTEB.IECOBPOBATIOE  OF 

6 

432 

420 

>£!?*  A/C 


TDi 


II 


TITLE 


HT.  EST 

LYL  KITS  QTY  TOTBRS  DEERS  HERS 


80017  i-7 

44F500337 

04B9  B 

FLIGET  C0ST80LS , 4BF  SYSTEM . IMC0BP0B4TI0H  OF 

6 

101 

420 

80017  i-7 

44F50C357 

06i5  B 

FLIGET  COHTBOLS,4MF  SYSTEM , IBCOBPOBiTIOK  OF 

6 

43430 

58 

18006 

310 

420 

80017  i-7 

iiF500357 

06B3  E 

FLIGET  COSTBOLS ,4MF  SYSTEM , IBCOBFOB4TIOK  OF 

6 

223 

2 

80i 17  i-7 

44F50C397 

06Bi  B 

FLIGHT  COSTBOLS, AMF  SYSTEM, IBCOBPOBiTIOH  OF 

6 

218 

2 

80017  i-7 

44F500397 

OEBB  B 

FLIGET  CONTROLS, AHF  SYSTEM . ISC0BP0B4TI0K  OF 

6 

82 

2 

80017  i-7 

44F500337 

06BC  B 

FLIGET  CONTROLS, AMF  SYSTEM , IBC0RP0B4TI0K  OF 

6 

82 

2 

80017  i-7 

44F500397 

1  00  i 

40T0M4TIC  BANEOYRRING  FL4PS.INC  OF 

1 

0 

80017  i-7 

44F500397 

10342  B 

FLIGET  CONTROLS, AMF  SYSTEM, 1NCQBP0R4TIGN  OF 

6 

0 

0 

80017  i-7 

44F500397 

10444  B 

FLIGBT  CONTROLS, AMF  SYSTEM, INCORPOB4TION  OF 

6 

0 

0 

80017  i-7 

iiF500397 

10645  E 

FLIGET  CONTROLS, AMF  SYSTEM, INC0BP0R4TI0N  OF 

6 

0 

0 

80017 

YC4542290 

41  B 

4M-4354/4SM-26  OR  AB-6133/ASB-30  BOD 

6 

5 

0 

0 

0 

3 

80C17 

TC454229C 

Bl  B 

4B-4354/4S8-26  OR  4B-6133/4SB-30  BOD 

6 

36 

1 

3 

3 

3 

80017 

YC4542290 

B2  B 

4B-4354/4SB-26  OR  4B-6133/4SB-30  BOD 

6 

29 

159 

1197 

7 

2 

80017 

T2i610585 

41  B 

FLT  COST ,  26  DEGREE  LE  FL4P  TR4VEL  RSTR.INC  OF  3 

1690 

0 

0 

0 

43 

80017 

YZ4610585 

Bl  B 

FLT  COST , 26  DEGREE  LE  FL4P  TR4VEL  RSTR.INC  OF  3 

266 

11 

0 

0 

5 

80017 

TZ4610585 

1  00  B 

FLT  CONT  26  DEGREE  LE  FL4P  TR4VEL  RSTR  INC  OF  3 

50 

1842 

36 

1 

80017 

TZ461C719 

41  B 

4NGLE  OF  ATTACK  TR4NSD0CER  BOD 

3 

204 

3 

29 

9 

8 

80017 

YZi61C71S 

42  6 

4NGLE  OF  4TT4CK  TR4NSDDCER  BOD 

3 

200 

0 

0 

0 

8 

80017 

YZ4610719 

Bl  B 

4NGLE  OF  ATTACK  TR4NSDDCER  BOD 

3 

204 

0 

0 

0 

8 

80017 

TZ4610719 

B2  B 

4NGLE  OF  ATTACK  TR4NSDDCER  BOD 

3 

204 

123 

555 

4 

8 

80018 

YAF542751 

El  B 

NALLEYE  E2588451  FREQ  CONTROL  BOD 

2 

100 

2 

1 

0 

1 

80018 

YCi5425l6 

41  B 

C-9743/AHH  NALLEYE  CONTROL  BOD 

4 

200 

0 

0 

0 

3 

80018 

YCA542516 

Bl  B 

C-9743/4NN  NALLEYE  CONTROL  BOD 

4 

200 

0 

0 

0 

3 

80018 

YC4542516 

1  00  B 

C-9743/4NN  NALLEYE  CONTROL  BOD 

4 

0 

52 

488 

9 

0 

80018 

YC4542548 

41  B 

4N/4NN-7B  TONE  DECODER  FILTER  ADDITION 

2 

848 

7 

37 

5 

8 

80018 

YC4542548 

Bl  B 

4N/4NN-7B  TONE  DECODER  FILTER  ADDITION 

3 

848 

0 

0 

0 

8 

80018 

YC4542548 

1  00  B 

4N/4NN-7B  TONE  DECODER  FILTER  ADDITION 

2 

0 

33 

69 

2 

0 

80018 

YC4542751 

41  B 

N4LLEYE  E2588451  FREQ  CONTROL  BOD 

2 

100 

2 

4 

2 

1 

80018 

YC4542751 

Bl  B 

NiLLEYE  E2588451  FREQ  CONTROL  BOD 

3 

100 

0 

0 

0 

1 

80022 

YZi610773 

41  E 

GTS/4P0  IN  FLIGHT  EBERG  C4P4BILITY 

3 

682 

0 

0 

0 

38 

80022 

YZ4610773 

Bl  B 

GTS/4PD  IN  FLIGHT  EBERG  C4P4BILITY 

3 

682 

139 

826 

5 

38 

80025  M 

4FP500648 

41  B 

ST4INLESS  STEEL  HYD/PNEO  LINES,  INSTL  OF 

3 

11430 

15 

7406 

493 

0 

80025  F-4 

4FP500648 

42  B 

ST4INLESS  STEEL  HYD/PNED  LINES,  INSTL  OF 

3 

11430 

10 

4806 

480 

0 

80025  F-4 

iFP500648 

43  B 

ST4INLESS  STEEL  HYD/PNEO  LINES,  INSTL  OF 

3 

11430 

9 

4804 

533 

0 

80025  F-4 

4FP500648 

44  B 

STAINLESS  STEEL  HYD/PNEO  LINES,  INSTL  OF 

3 

11430 

15 

8406 

560 

0 

80025  F-4 

iFP500648 

45  B 

STAINLESS  STEEL  HYD/PNEO  LINES,  INSTL  OF 

3 

11430 

10 

4806 

480 

0 

80025  F-4 

AFP500648 

46  B 

STAINLESS  STEEL  HYD/PNEO  LINES,  INSTL  OF 

3 

11910 

9 

4804 

533 

0 

80027  F-4 

iFP500646 

41  E 

4N/4BN- 118  T4C4N  INST4LL4TI0N 

4 

3060 

29 

1488 

51 

62 

80027  F-4 

iFP500647 

41  B 

AN/46N- 1 18  T4C4N 

3 

13440 

262 

22566 

86 

343 

80027  F-4 

iFP500647 

42  B 

4N/4RN- 118  T4C4N 

3 

1760 

262 

2843 

10 

40 

80027  F-4 

iFP500647 

Bl  4 

4N/4BN- 1 18  T4C4N 

3 

115 

10 

80035 

YC4542235 

41  B 

THROTTLE  CONTROL  COBPOTER  IBPROYEMENT 

3 

150 

4 

39 

9 

12 

80035 

YC4542235 

Bl  B 

THROTTLE  CONTROL  COBPOTER  IBPROYEMENT 

3 

150 

22 

62 

2 

12 

80035 

YC4542235 

B2  B 

THROTTLE  CONTROL  COBPOTER  IBPROYEBENT 

3 

50 

29 

310 

10 

2 

80037  F-14 

4FW500628 

41  B 

EBERGENCY  STORES  JETTISON  SNITCB.HOD  OF 

1 

60 

379 

1786 

4 

3 

80037  F-14 

4FH500628 

Bl  B 

EBERGENCY  STORES  JETTISON  SNITCH, BOD  OF 

1 

60 

1 

16 

16 

1 

80037  F-14 

AFH500628 

1  00  B 

EBERGENCY  STORES  JETTISON  SNITCB.BOD  OF 

1 

0 

0 

80037 

YZ4610691 

41  B 

GENER4T0RS  BENDII  28B95-9-C  SPLINES 

2 

156 

75 

44 

0 

1 

80038  F-14 

4FW5C0630 

41  B 

ELECT  HIRING  H4RNESS  REFL  OF 

3 

24420 

18 

7150 

397 

650 

80038  F-14 

4FK500630 

42  B 

ELECT  HIRING  H4RNESS  REPL  OF 

3 

24610 

246 

93338 

379 

650 

80039  F-14 

AFN500637 

00  C 

FIRE  DETECTION  SYST,  IBP  TO 

2 

96 

80033  F-14 

AFN5G0657 

41  B 

FIRE  DETECTION  SYSTEM  HODIFIC4TION 

3 

7400 

438 

11531 

26 

■ 

80039 

YF0500657 

El  4 

FIRE  DETECTION  SYSTEB  MODIFICATION 

1 

7400 

2 

84 

42 

SR 

|  os:?i  4/c 

7t* 

II 

TITLE 

LYL  KITS 

QTY 

TOTBBS 

« 

80040  F- 14 

AFM500592 

020G  B 

BID  CONPBESSION  BTPAS5  BLEED  ACTUATION  STS 

5 

31 

80040  F - 1 4 

AFW500592 

02A2  B 

BID  CONPBESSION  BYPASS  BLEED  ACTUATION  STSTEB  3  1500 

304 

27 

80040  F- 14 

AFW500592 

0300  B 

BID  CONPBESSION  BYPASS  BLEED  BAB!  BOD  ONLY 

1 

£  80040 

FFD500592 

El  B 

B1D-C0BPBESSI0N  BYPASS  STSTEB  AIBCBAP!  HIEING  1  18380 

2 

14 

jj  80041  F-5 

API500004 

A1  A 

F5F  1BPBOYED  BANDUNG  QUALITIES , BOD 

3  5 

*7  80040  H- 53 

AEI50C271 

A1  B 

CAB1N/EABF  DOOE  HINDOH.BOD  OP 

1  1400 

107 

244 

K  80043  E-53 

ABX500271 

A2  B 

CABIN/EABP  DOOE  NINDON.BOD  OP 

1  1270 

108 

234 

80043  fl-53 

ABI500274 

A1  £ 

FHD  LEFT  BANC  EBEBGENCY  ESCAPE  BATCH  BOB 

4  3270 

217 

56 

fs.  80043  E-53 

ABX500274 

B1  B 

PHD  LEFT  BAND  EBEBGEIGY  ESCAPE  BATCH  BOD 

3  613 

1 

V  80044 

TZA610672 

00  B 

TEANSHISSION  OIL  COOLIE  BLONEB 

3 

54 

149 

aj  80045 

YB0542513 

El  B 

WINCE  A  HOIST  CONTBOL  PANEL  BOD 

2  453 

™  80045 

YCA542513 

A1  B 

WINCE  4  HOIST  CONTBOL  PANEL  BOD 

3  453 

7 

4 

#  80046  B-53 

ABX500327 

A1  B 

LTN-211  OBEGA/YLF  NAYIGATION  SYS  IESTL 

3  14370 

11 

11 

V  80046  B-53 

ABI500327 

A2  £ 

LTN-211  OBEGA/YL?  NAYIGATION  SYS  INSTL 

3  25070 

53 

304 

K  80046  B-53 

ABI50G339 

A1  A 

IICOEP  LTN-211  OBEGA/YLP  NAYIGATION  STSTEB 

3  15000 

C-;  80046 

VB050C327 

El  B 

LTN-211  OBEGA/YLF  NAYIGATION  SYS  INSTL 

3  25065 

^  80046 

YHD500339 

00  A 

LTN-211  OBEGA/YLP  BAY  STSTEB 

3  0 

80046 

YHD500349 

El  B 

LTN-211  BAY  STSTEB 

3  24744 

£  80047  1-53 

ABI500281 

A1  B 

INC  DISC  CLOTCB  IB  A01ILLAEY  POWEE  PLANT 

3  22800 

187 

303 

80047  B-53 

ABX500281 

A2  B 

INC  DISC  CLOTCB  IN  AOXILLABY  PONEE  PLANT 

3  22680 

133 

126 

N  80047 

YB0500281 

El  B 

A01  PONEE  PLANT  DISC  CLOTCB  IITS 

1  22678 

^  80047 

YE0500281 

E2  B 

AO!  PONEE  PLANT  DISC  CLOTCB  IITS 

1  22678 

■  80047 

YB050028 1 

E3  B 

AO!  PONEE  PLANT  DISC  CLOTCB  UTS 

1  23003 

"  80048  B-53 

ABI510045 

A1  B 

HGB  PLANETARY  TBBOSTNAS1EE  IBPBOYEBENT 

3  418 

1 

75 

80048  B-53 

ABI510045 

1  00  B 

BGB  PLANETABY  TBBOSTNASBEB  IBPBOYEBENT 

3  0 

1 

80045  B-53 

ABI5C0280 

A1  A 

ELEC  BEATED  GLASS/PLASTIC  WINDSHIELDS 

3  5 

V  80052 

YZA610694 

A1  B 

60/90  IYA  AC  GENEEATOB  DBIYE  SHAFT  EEPL 

1  1470 

0 

80052 

YZA610694 

B1  B 

60/90  EVA  AC  GSNEEATOS  DBIYE  SHAFT  EEPL 

3  1470 

0 

[jf  80052 

YZA610694 

1  00  B 

60/90  !YA  AC  GENEEATOB  DBIYE  SHAFT  EEPL 

1  0 

18 

21 

x  80053 

YZA610693 

A1  B 

50  IYA  GENEEATOB  Gi  PI2CB342A1A  DBIYE  SHAFT 

1  875 

0 

80053 

YZA610693 

B1  B 

50  IYA  GENEEATOB  GE  PN2CB342A1A  DBIYE  SHAFT 

3  875 

0 

S'.  80053 

YZA610693 

1  00  B 

50  EYA  GENEEATOB  G(  PN2CB342A1A  DBIYE  SBAFT 

1  0 

0 

•<  80067  B-l 

ABA500159 

00  A 

TON  BISSILE  EITBOFIT,  AB-IT  A/C 

5  0 

J**'  80077  1-2 

AIB500308 

A1  B 

IISTAL  AIEBOBNI  BICBONAVE  BEFBACTOBETEB  E-2C 

5  3645 

67 

426 

•  80077 

YEB500308 

El  B 

A1BBOBHE  B1CBONAYE  BEFBACTOB 

5  3645 

1 

<;  80080 

YCA542805 

A1  A 

AN/ANNS  EXPAND  FEES  CAPABILITY 

3  10000 

0 

£■>  80080 

YGA624276 

A1  A 

AN/ANN9  EXPAND  FBIQ  CAPABILITY 

3  1 

0 

<  80082  F- 14 

AFH500663 

A1  B 

COBBECTION  IBADYEBTENT  WING  OBSNEEP 

3  155 

409 

1641 

J;  80088 

YCA542767 

00  A 

CP1469/A  BADAB  COBPOTEB  YEBIFIIB 

1  0 

0 

ft  80093  P-2 

APA500999 

A1  A 

COITBOL  BOI/LOHEB  ANTENNA, INSTL  OF 

3  5 

«  80086  C-9 

ACZ500035 

00  B 

CABIN  PEES  AOTO/BAN  TBANS  SNITCH , INSTL/BEY  OF  1 

28 

16 

v.  80056  C-9 

ACZ500035 

1  00  B 

CABIN  PEIS  AOTO/BAN  TBANS  SNITCH , IISTL/BEY  OF  1 

y  80099  C-9 

ACZ500069 

00  A 

INSTALLATION  OF  INTEGRAL  NEIGHT/BALANCE  STS 

3  0 

v;  80100  c-9 

ACZ500070 

00  A 

ONDEBNATEB  ACOOSTIC  LOCATOB  BEACON  INSTALL 

3  0 

■'  80102  i-6 

AAE500565 

A1  A 

NEEEL  NELL  NIBING  IBPBOYEBENT 

4  3500 

373 

116 

80102  i-6 

AAI500578 

00  A 

WING  STOBE  STATION  PYLON  ASSTS 

5  0 

•  80102 

YAI500491 

00  B 

AN/ASQ- 133/155  DIGITAL  COBPOTEB  STSTEB  BOD 

1  0 

1 

80102 

YCA542925 

A1  A 

CP3B  COBPOTEB  SEBIAL  GBONTB 

5  18 

0 

80102 

YCA542925 

B1  A 

CP3B  COBPOTEB  SEBIAL  GBONTB 

5  18 

0 

7/  80102 

TCA542925 

B2  A 

CP3B  COBPOTEB  SEBIAL  GBONTB 

5  18 

291 

160 

80103  F- 14 

AFW50C58 1 

00  B 

COCIP1T  CANOPY  ASST.NATIE  INTEGRITY , IBPR  OF 

5 

33 

80103  F- 14 

AFW500581 

A1  B 

COCEPIT  CANOPY  ASST.NATEB  INTIGR ITT . IBPR  OF 

3  25 

354 

1287 

«  80103  P-14 

AFN500581 

B1  B 

COCIPIT  CANOPY  ASST.NATEB  INTEGBITT , IBPR  OF 

3  250 

w  « 

/j  /.  -'4 

4",  /*  -r  *  „ 

jl-ZvlvvZ 

ft 

OSIP*  i/C 

TD* 

II 

TITLE  LYL  IIT$ 

QTT 

TQTEBS 

80106  S-3 

ASB500177 

A1  B 

ABBESTIHG  GEAB  DPLOCI  BOO!, HOD  OF 

1  279 

178 

59 

v 

y> 

80107  S-3 

ASB500183 

A1  B 

MUG  FOLD  STSTEH  HODIFICATIOH  OF 

5  7000 

161 

1520 

80107 

VSB5C0183 

El  A 

KIHG  FOLD  STSTEH  HODIF1CATIOH  OF 

1  7000 

1 

12 

V 

80106  S-3 

ASB5G0175 

A1  B 

TIEDOHH/JACIPAB  FITTIHGS.BEPL  OF 

1  260 

180 

51 

8C10S  S-3 

ASB50C175 

B1  B 

TIEDOHH/JACIPAD  FITTIiGS.BEPL  OF 

1  269 

p 

80103  S-3 

ASB5O0 185 

A1  B 

HYDBADLIC  OIL  COOLEB  SEP  POMP  SOCTIOH  CH  YALV  1  4600 

181 

523 

80109 

TZA610696 

A1  B 

EHEBGEHCT  BYD  GATE  SHUTOFF  TALTE  HOD 

2  70 

3 

2 

8010? 

YZA610696 

El  B 

EHEBGEHCT  BTD  GATE  SHOTOFF  TALVI  HOD 

3  70 

0 

80110  F-14 

AFH500638 

00  B 

HUDDEB  ACTUAT08  HYD  BTD  LIFE, HOD  OF 

5  0 

60 

.s’ 

80110  F-14 

AFH500638 

A1  B 

BODDEB  ACTOATOB  HTD  BTD  LIFE, HOD  OF 

1  714 

379 

540 

to  * 

80112  A-6 

AAE50048S 

A1  B 

ASH-50  COHPASS  ADPTB  COHP  KIBE  HABHESS  SHIELD  1  105 

72 

37 

80113  F-14 

AFH030002 

A1  B 

EHGIHE  STA8TIHG  STSTEH  HOD  OF 

2  184 

1 

6 

80113  F-14 

AFH0300C2 

Bl  B 

EHG1HE  STABTIiG  STSTEH  HOD  OF 

2  184 

,s’ 

80113  F-14 

AFNG30002  1 

00  B 

EHGIHE  STABTIHG  STSTEH  HOD  OF 

2  0 

1 

80114  H-l 

AHA500160 

A1  C 

IMPROVED  HAST  ASSEHBLT  HOD 

2  0 

:v 

80114  1-1 

AHA500156 

A1  A 

IHPBOVED  BOTOB  BBAIE  QUILL  A  COHTBOL  UHIT 

5  6700 

A 

80114  H-l 

ABA50C156 

Bl  A 

IHPBOVED  BOTOB  BBAIE  QUILL  1  COHTBOL  UHIT 

5  3300 

80114  1-1 

AHA510029 

A1  A 

IMPROVED  BOTOB  BRAKE  QUILL  1  COHTBOL  UHIT 

5  6700 

to ■» 

80114  H-l 

AHA510029 

Bl  A 

IHPBOVED  BOTOB  BBAIE  QUILL  A  COHTBOL  OMIT 

5  3300 

J; 

80114  H-l 

AHA510031 

A1  C 

IHPBOVED  HAST  ASSEHBLT  HOD 

2  0 

1 

16 

80114  H-l 

AHA510031 

Bl  C 

IHPBOVED  HAST  ASSEHBLT  HOD 

2  0 

80114 

VBT500156 

El  A 

BOTOB  BBAIE  QUILL  A  COHTBOL  UHIT 

5  3300 

& 

80114 

YHT500 1 56 

E2  A 

BOTOB  BBAIE  QUILL  A  COHTBOL  UHIT 

5  3300 

B 

80214 

VHT51002S 

El  A 

BOTOB  BBAIE  QOILL  A  COHTBOL  UHIT 

5  3300 

80114 

YBT510029 

E2  A 

BOTOB  BBAIE  QUILL  A  COHTBOL  UHIT 

5  3300 

*  to 

80114 

VHT610714 

El  A 

BOTOB  BBAIE  QUILL  A  COHTBOL  UHIT 

5  3300 

80114 

VBT610714 

E2  A 

BOTOB  BBAIE  QUILL  A  COHTBOL  UHIT 

5  3300 

■w 

80114 

YZA6107 14 

A1  A 

BOTOB  BBAIE  QUILL/COHTBOL  UHIT  IHPBOV  OF 

5  6700 

0 

80114 

YZA610714 

Bl  A 

BOTOB  BBAIE  QUILL/COHTBOL  UHIT  IHPBOV  OF 

5  3300 

0 

1 

80115  E-l 

AHA500149 

A1  B 

IHC  GAS  SPB1HG  CAHOPT  DOOB  STBUT 

1  477 

52 

85 

7* 

80117  S-3 

ASB500176 

A1  A 

HAHUAL  FIH  FOLD  VALVE  ACCESS  PAHEL 

1  66 

80118  8-3 

AAB500499 

A1  A 

BA  TC  EBA  FEHSG  COHVEBSIOH  (BA-3B) 

3  1 

o, 

80119  P-3 

APB5003S7  A 

00  B 

VP-3A  COHFIGUBATIOH  UPDATE  A  ALIGHHEHT 

3  0 

1 

355 

-  ■ 

*  * 

80119  P-3 

APB500400 

00  B 

VP-3A  SPECIAL  MISSION  PBOVISIOHS 

3 

5 

2279 

80119  P-3 

APB500412 

00  B 

PBIHUS  400  COLOB  BADAE  IPSTL/OHEGA ( LTH2 1 1 ) 

3  0 

5 

43 

80113  P-3 

APB500412 

0200  B 

VLF  HAV1GATIOH  SYS.IMSTL  OF  OHEGA  21KLITTOH) 

3  0 

5 

50 

s 

80119  P-3 

APBS00413 

00  B 

P3A  COHVEBSIOH  TO  UP-3A  COHFIGUBATIOH 

3  0 

1 

258 

to 

80120  A-6 

AAE50057G 

A1  B 

WEAPON  COHTBOL  STS  IHPVHT  (WCSI) 

3  9600 

166 

618 

>  . 

80120  A-6 

AAI500570 

A2  B 

WEAPON  COHTBOL  STS  IHPVHT  (WCSI) 

3  250000 

166 

606 

v' 

_  « 

80120  F-14 

AFH500644 

A1  B 

NIHDSBIELD  400  F  AIB  DEFOG  STS  ELIKIHATIOH  OF  1  306 

275 

175 

?w 

80120  F-14 

AFH500644I 

00  B 

WINDSHIELD  400  F  AIB  DEFOG  STS , ELIMINATIOH  OF  1 

168 

8C12C  F-14 

AFH500644I 

A1  C 

WINDSHIELD  400  F  AIB  DEFOG  STS  ELIHIHATIOH  OF  1  306 

196 

57 

•  V 

(to 

80120  F-14 

AFH5006441  1 

00  C 

WINDSEIELD  400  F  AIB  DEFOG  STS  ELIHIHATIOH  OF  1  0 

40 

9 

;-: 

80120 

TCA542542 

A1  A 

PBOVISIOHS  FOB  EXPANDED  HEHOBT  COHPUTEB 

5  l 

6 

80121 

YCA542405 

00  A 

TACAHO  PBASE  I  DBF  SATELLITE  COKH  STS, HOD  OF 

3 

0 

- » 

8C122  A-6 

AAE50049C 

00  B 

BAH  AIB  THEBHAL  SWITCH  REPL , REDESIGN  OF 

5 

5 

%" 

80122  A-6 

AAE5004SO 

A1  B 

BAH  AIB  THEBHAL  SWITCH  BEPL  BEDESIGH  OF 

1  437 

72 

10 

80123  A-6 

AAE500489 

A1  B 

SEPARATE  ATTITUDE  BEFEBEHCE  CBCT  BBEAEEB 

3  240 

72 

271 

80123  A-6 

AAE500489  1 

00  B 

SEPEBATf  ATTITUDE  BEFEBEHCE  CBCT  BBEAEEB 

3  0 

80126  H-3 

AHC50037  4 

A1  B 

BELOCATIOH  OF  DATA  LIIE  AHTEHHA 

6  2470 

112 

933 

•*% 

80128  S-3 

ASB500184 

A1  B 

HLG  ACTUALOB  SUPBT  FITHG  STUB  BEIHFOBCEHEHT 

3  1840 

6 

227 

80128  S-3 

ASB500184 

A2  B 

HLG  ACTUALOB  SUPBT  FITHG  STUB  BEIHFOBCEHEHT 

3  1840 

61 

2126 

-  rt 

80128  S-3 

ASB50G184 

A3  B 

HLG  ACTUALOB  SUPBT  FITHG  STUB  BEIHFOBCEHEHT 

3  1640 

114 

3614 

Sir*  4/C 


LvL  HT$ 


80129 

YC454266C 

41  4 

COHVEBSIOK  OF  F16  CTVS  TO  F14  CQBF1GQBATIOB 

5 

8013!  4-6 

441500494 

41  B 

SiGSAL  DAT4  C08P . /COOLIMG  41B  SDPPLY.BOD  OF 

3 

80132  4-6 

444500496 

41  C 

I4-6D  VHF-20  E4DI0  PEOY1SIOHB 

3 

80132  4-6 

44*500435  4 

41  B 

YHF - 20  E4DI0  PBOVISIOBS 

4 

80135 

4YL500196 

41  B 

BSPL4CI  FL4P  JACI  4TT4CH  ANGLES 

3 

80135 

4YL50G 136 

B1  B 

BIPLACE  FL4P  J4CI  4TTACB  ANGLES 

3 

80136 

4YL500 194 

41  B 

YIN?  OUTLET  18  8418  BATTEE? 

1 

80137  4-7 

44F50C170  4 

00  B 

LANDING  GE4E,  BIPL4CE  IB  BBAEE  LINE  SOPPOBT 

3 

80137  F-14 

4FK500654 

41  B 

ENGINE  ST4LL  NABNING  SYSTEK.INSTL  OF 

3 

80138  P-3 

4PE50C407 

41  4 

4N/4LB-66  ISM  I8ST4LLII)  P-3B 

6 

80138 

TC4542517 

00  4 

AB/ALB-66  IS8  INSTALLED 

5 

80136 

7C4542520 

00  B 

48/4LE68  80D  TO  4N/4LB66Y1  4  4LB66V2 

5 

80139  4-7 

44F50C276  4 

00  B 

BLG  ABTI-SEID  IICITEB  BING 

3 

80139  4-7 

44F500276  41 

00  B 

HLG  4NTI-SIID  IICITEB  BING 

1 

80139  4-7 

44F500276  42 

00  B 

HLG.4BT1-SEID  IICITEB  BING 

1 

80139  4-7 

44F50027.  43 

00  B 

BLG.4NTI-SIID  IICITEB  BING 

1 

80139  4-7 

44F500312  4 

41  B 

8C8  SYS , IHPBOYED  4LB-45  ANTENNA  COVEB.CHGB  BL  3 

80139  4-7 

44F500330  4 

00  B 

FOIL  QD4NTITY  C088ECTOB  C04I  TEBHIMATOBS 

3 

80139  4-7 

44F500391  1 

00  B 

80S!  E4D0HE  C4P 

1 

80140  f-4 

4FP500642 

41  B 

ST4BIL4T0B  4TT4CE  FITTING  BEPL4CE8E8T 

3 

80141  F-4 

4FP500641 

00  4 

8ISSILE  SHOOT  LIGHTS 

3 

80141  F-4 

4FP500641 

41  B 

Ai/ANG-lOA  8ISSLE  SHOOT  LIGHTS .INSTL  OF 

3 

8C142  F-5 

4FX50C005 

41  B 

YIDEO  GOH  C4HEBA , INSTL  OF 

3 

80142  F-5 

4FI500005 

42  B 

VIDEO  GUN  C4BEB4, INSTL  OF 

3 

80142  H-53 

4HI500276 

41  B 

ST80BEI/VIBBE1  TB4CEEB/B4L48CEB  STSTE8  I8ST4L  1 

80144  E-46 

4HE5O033E 

00  4 

QUANTITIES  0F8ISC  ECP/AFC  BE1BOFIT  KITS 

3 

80476  F-4 

4FP50C640 

41  B 

FIB  CAP  STBOCTOBAL  I8080VEHE8T 

3 

3 

625 

61 

316 

3 

2040 

39 

2322 

4 

2040 

31 

1217 

3 

352 

73 

5413 

3 

352 

1 

224 

80 

77 

3 

322 

1341 

3 

10680 

414 

22614 

1ST 

08BBE 

MBPS 

0 

0 

8 

6 

5 

20 

2 

59 

64 

7 

39 

64 

3 

74 

96 

96 

411  2123 

91  42 


3  167 


261  270 


OSIP*  A/1 


TDI 


TITLE 


HI.  EST 

LVL  EIT$  QTY  TOTEES  UNHPS  BHES 


8 1 C 0 2  YZAS40 1 04  99  9  LOW  PITCH  STOP  ASSEHBLY  SEAL  IBPE0YEM8WT  3 

81002  TZA640104  Bl  B  LOW  PITCH  STOP  ASSEHBLY  SEAL  IHPEQYEHEHT  3 

81002  Y2A64C1C5  A1  B  LOU  PITCH  STOP  ASS?  SEAL  IKPB0VE8EBT  3 

81002  YZA6401C5  Bl  B  LOW  PITCH  STOP  ASS?  SEAL  IMPE07EMEKT  3 

81003  H - 46  AHB500319  03A4  B  A/C  IHTEBCOHHOHICATIOE  S?S,80D  OF  3 

81003  YZA640106  A1  B  LOW  PITCH  STOP  ASS?  SEAL  IHPBOVEHEKT  3 

81003  TZA640106  Bl  B  LOE  PITCH  STOP  ASS?  SEAL  IBPEOYEHEHT  3 

81008  YCA542524  A!  A  CP  1106A/A  AIB  DATA  COBPDTER  IHPB0VE8EHT  5 

81009  A-6  AAE5005Q4  00  A  AYIOWICS , B1SSIOS  AOG/HAIH/EHIAHCEHET  3 

81012  A-6  AAE500499  A1  B  CSD  OIL  COOLER  FED  SDPP  BEACIET , REDESIGN  OF  4 

81012  A-6  AAE500499  Bl  B  CSD  OIL  COOLER  FED  SDPP  BRACKET , REDES1GW  OF  2 

81012  A-6  AAE500S31  A1  A  ICAP-2  80D  PROGRAB  5 

81012  A-6  AAE930006  00  A  TACTICAL  SOFTEAEE  CHAEGE  1 

81013  YCA5427 08  A1  A  IP859/ALQ86  I8PH0TED  AEALYSIS  I1D1CATOR  1 

81013  YCA642711  A1  A  AE/AL886  EC8  SET  80D  5 

81013  YCA542721  A1  A  AE/ALQ76  EC8  STS  80D  5 

81813  YCA542722  A1  A  AE/AL876  EC8  STS  80D  3 

81014  A-6  AAE50C527  A1  A  DIGITAL  DISPLAY  GROOP, REPLAC  OF  (CAINS)  3 

81014  YGA624005  A1  A  AE/ASE-123  TACTICAL  NAVIGATION  SYS  3 

81015  YZA61C718  A1  B  SPEED  BRAKE  SILECTOH  VALVE  IBPROVEBENT  3 

81015  YZA610718  Bl  B  SPEED  BRAKE  SELECTOR  VALVE  IBPROVEBENT  3 

81016  A-7  AAF500419  A1  B  TF-41  ENGINE  INLET  GUIDE  VANE  OVERRIDE  SYS  3 

81016  A-7  AAF500419  Bl  B  TF-41  ENGINE  INLET  GUIDE  VANE  OVERRIDE  SYS  3 

81016  A-7  AAF500419  B2  B  TF-41  ENGINE  INLET  GUIDE  YAH  OVERRIDE  SYS  3 

81016  A-7  AAP50041S  1  00  B  TF-41  ENGINE  INLET  GUIDE  YAH  OVERRIDE  SYS  3 

81016  A-7  AAF500419  2  00  B  TF-41  ENGINE  INLET  3 

81016  A-7  AAF500429  A1  B  IISTAL  PHOPULSIOE  SYSTE8  ENG  80EIT0E  16  E8S  3 

81016  A-7  AAF500429  1  00  B  INSTAL  PROPULSION  SYSTEB  ENG  BONITOR  16  EBS  3 

81016  YCA543033  A1  A  PAEEL  BRIGHTNESS  DIB11G  COETHOL  2 

81016  YGA623888  A1  B  TURBINE  HEEL  PDLLERALIFT  80D  6872922HP2  2 

81016  YGA623889  00  B  6798523  LPT4HPT  HEELS  AED  ROTOR  ASS  FIITUBF  2 

81018  F-4  AFP500593  A1  B  CENTER  WING  SECTIOE  CAT  TOW  BOOE  FITTIHG/SOPT  3 

81018  F-4  AFP50C593  A2  B  CENTER  WING  SECTIOE  CAT  TOE  BOOE  FITTIHG/SUPT  3 

81018  F-4  AFP500636  02A2  B  INBOARD  LEADIEG  EDGE  FLAPS  3 

81018  F-4  AFP500663  A1  B  INNER  E1EG  OUTBOAHD  REAR  SPAR  F-4  3 

81018  F-4  AFP500E71  A1  A  F-4S  STHOCTUEAL  BODS  3 

81016  F-4  AFP500677  A1  A  FUEL  CELL  CAVITY  HOD  4 

81016  F-4  AFP500677  A2  A  FUEL  CELL  CAVITY  HOD  4 

81016  F-4  AFP500687  A1  A  A/C  WING  STEUCTUAL  FATIGUE  LIFE  ENBANCEBENT  3 

61016  F-4  AFP500668  A1  A  F-4S  A/C  STEUCTUAL  HOD  3 

81019  F-4  AFP500674  A1  A  AIH-7H  SPARROW  INTERFACE  COHPATIBILITY  3 

81019  YCA542523  A1  B  AE/AEG-10A  TECHNICAL  OBSOLESCENCE  PEOGEAK  3 

81015  TCA542523  A2  B  AE/AEG-10A  TECHNICAL  OBSOLESIHCE  PROGRAM  3 

81019  TCA542523  Bl  B  AE/AEG-10A  TECHNICAL  OBSOLESEECE  PEOGEAB  3 

81019  TCA542523  B2  B  AE/AEG-10A  TECHNICAL  OBSOLESEECE  PEOGEAB  3 

81019  YCA542523  B3  B  AE/AEG-10A  TECHNICAL  OBSOLESEECE  PEOGEAH  3 

81019  YCA542523  B4  B  AE/AEG-10A  TECEEICAL  OBSOLESEECE  PEOGEAB  3 

81019  TCA542523  B5  B  AE/AEG-10A  TECBE1CAL  OBSOLESEECE  PEOGBAH  3 

61019  TCA542523  B6  B  AI/AEG-10A  TECHEICAL  OBSOLESEECE  PEOGBAH  3 

81019  TCA542523  B7  B  AE/AEG-10A  TECHEICAL  OBSOLESEECE  PEOGBAH  3 


ISIFI  4/C 

TDI 

TITLE 

81019 

YCA542523 

Be  B 

AE/AEG-10A  TECHNICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

B9  B 

AE/AEG-10A  TECHEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81015 

TCA542523 

BA  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

TCA542523 

BB  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

TCA542523 

BC  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81015 

YCA542523 

BB  B 

AE/AMS-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

TCA542523 

BE  B 

AE/AEG-1GA  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81015 

YCA542523 

BF  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BG  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BE  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81015 

YCA542523 

BI  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81015 

YCA542523 

BJ  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BE  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BL  B 

AE/AEG-10A  TECHEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BE  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BE  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BO  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BP  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BQ  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BE  £ 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BS  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BT  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BD  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BY  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BE  E 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

YCA542523 

BI  B 

AE/AEG-10A  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81019 

VFP542523 

El  B 

BADAB  SET  APG-59T  EOD 

81019 

VFP542523 

E2  B 

BADAB  SET  APG-59T  HOD 

81019 

YCA542623 

A2  A 

AH/AEG- 10A  TECBEICAL  OBSOLESCEECE  PBOGBAE 

81019 

TCA543038 

A1  A 

AE/AEG10B  BAE  IHPBOVEHEET 

81019 

YCA560815 

A1  A 

AIH7E  SPABBOE  IETEBFACE  COMPATIBILITY 

81019 

YGA623967 

A1  A 

AEG-10A  DEPOT  IS  13  TO? 

81019 

YGA623968 

A1  A 

AEG-10A  DEPOT  TS  16  TOP 

81019 

YGA623969 

A1  A 

AEG-10A  DEPOT  TS  29  TOP 

81019 

YGA623971 

A1  B 

AE/AEH21  TS  HT4797A  BACK  HOD 

81019 

YGA623972 

A1  A 

AE/ADG-lfiA  TECBEICAL  OBSOLESEECE  PBOGBAE 

81015 

YGA623973 

A1  B 

OA8873A/AEH21  CABLEAADAFTEB  GBODP  EOD 

81015 

YGA624072 

00  A 

AEG-10A  IE  FLIGET  BELOADEB 

81015 

YGA624337 

A1  A 

AIE7E  SPABBOE  IETEBFACE 

81020 

YCA542527 

A1  B 

HEEOBY  BOARD  DPGBADE  OF  AR/AYG-8  YTAS  SYS 

81020 

YCA542527 

BI  B 

HEHOBY  BOABD  DPGBADE  OF  AE/AYG-8  YTAS  SYS 

81023  1-8 

AFS500622 

A1  A 

BF-8G  TBIE/STABILIZATIOE  SYSTEM 

81023 

YCA5426C7 

00  A 

THE  STABILIZAT10E  SYS  BAI  IMPBOYIHEET 

81023 

TZA610752 

00  A 

TBIE  STABILZATIOR  SYS  IAE  IHPR07REEET 

81024 

YCA542701 

A1  B 

15-87  B/D  3IECS  LEES  COEI  TABPS  LA610A 

81024 

TCA54272!  ! 

1  00  B 

15-87  B/D  31ECB  LEES  COIE  TABPS  LA610A 

81024 

TCA542707 

00  A 

EEY  SBIELDIEG  BEDESIGE  AAD-5  STS  TABPS  ACFT 

81024 

YCA542712 

00  A 

AAD-5A  CAPACITOB  C1AEGE  01  PEE-AEP  BOABD 

81025  F-14 

AFE5Q0661 

A1  A 

AE/AEG-S  COSPDTEB  HEEOBY 

81025 

YCA542521 

A1  B 

AE/AEG-S  COIPDTEB  EIPAEDED  HEHOBY 

LYL  KITS  QTY  TOTBBS  DUBES  HBFS 

3  23460  0001 

3  4920  0  0  0 

3  210  0  0  0 


3  415 

3  8 

3  415 

3  19350 
3  911 

3  79 

3  79 

3  16 

3  263 

3  517 

3  6590 

3  2100 

3  2100 

3  12000 
3  6590 

3  2100 

3  2100 
3  1920 

3  8 

3  130 

3  6270 

4  183700 

4  195700 

3  196000 

5  0 

4  0 

3  105190 
3  101540 
3  377370 
3  1330 

3  115660 
3  13770 
2 

3  0 

2  2110 
2  2110 
3  25 


1  530 

1  0 

5 
3 

5  5 

5  313 


SI?*  A/C 

TD» 

TITLE 

LVL  KITS 

QTT 

TOTBBS 

61025 

YCA542521 

B1  B 

AN/ABG-9  COBPOTEE  EIPAHDED  BOBOBT 

5 

313 

0 

0 

81025 

TCA542522 

00  B 

AH/A0G9  DIGITAL  COBPOTEB  NEA  461451  BOD 

1 

0 

87 

112 

81027  F-14 

AFX500617 

A1  B 

BUG  CEBTEi  SECTIOK  BACILLI  ATTACBBEBT  PIBS 

3 

25 

287 

47400 

8102?  F-H 

4FB500673 

A1  B 

BLG  WHEEL  BELL  IBPBOVEBEBT 

3 

25 

242 

3618 

81028  F-H 

AFN030004 

A1  B 

BTDBA0L1C  STST1B  ATTEBDATQB 

3 

6140 

1 

0 

81028  F-H 

AFK03C004 

B1  B 

BTDEAOLIC  STSTEB  ATTEBOATOB 

3 

25 

81028  F-H 

AFB500658 

A1  B 

BTDBA0LIC  S0PP0BT  BACE-DP  STB0CT0RE  REDESIGN 

3 

679 

408 

11687 

81028  F-H 

AFN500659 

A1  B 

BISC  NACELLE/SP0NS0N  BRACKETS  A  SOPPORTS 

3 

3120 

383 

18375 

81028  F-H 

AFH500659 

A2  B 

BISC  NACELLE/SPONSON  BRACKETS  A  SOPPOBTS 

3 

3060 

24 

900 

81028  F- 14 

AFB500660 

A1  B 

BYD  STS  PRESSORE  EOS!  ASSY , REPLACEBENT  OF 

3 

2570 

430 

819 

81029  F-5 

AFI500006 

00  A 

IBPBOVED  HANDLING  QUALITIES ,BOD  OF 

1 

0 

81029  F-5 

AFI500C10 

A1  A 

ACCESS  DOOP  BOD  T1DE0  CABEBA 

3 

25 

81029  F-5 

AFX500021 

A1  A 

DORSAL  LONGERON  STRDCTORAL  IBP? 

3 

25 

81029  F-5 

AFX500022 

A1  A 

F-5  STRDCTORAL  MAINTAINABILITY  IBPBTBT 

3 

25 

81029  F-5 

AFX500024 

00  B 

BB0-12A  LAP  BELT  ADJOSTEBS 

1 

0 

12 

22 

81029  F-5 

AFX500026 

A1  A 

BTDEAOLIC  FL01D  OYER  TEBP  DETECT  STS 

1 

25 

81029  F-5 

AFI500027 

A1  A 

REPLACE  BAGNESB  FLIGBT  CNTRL  COBP  H/ALDBIBOH 

6 

25 

81029  F-5 

AFI500028 

A1  A 

BA1B  LANDING  GEAE  BTDEAL1C  PEESSOEE  BELIEF 

1 

25 

81029  F-5 

AFI500029 

A1  A 

STBOCTOBAL  MONITORING  STS 

3 

25 

81029  F-5 

AFX50003C 

A1  A 

AIM- 7  SIBOLATIOB  INTO  TACTS  F-5 

3 

25 

81029  F-5 

AFX500031 

A1  A 

INSTAL  AN/DLQ-3C 

4 

25 

81029  F-5 

AFI500032 

00  A 

IMPROVE  BOEIZOBTAL  STABILIZE!  TOBQDE  TUBE 

4 

0 

81029 

YCA560835 

A1  A 

BB012/A  LAP  BELT  ADJOSTEB 

1 

0 

0 

0 

81931  B-46 

ABB500319 

02A3  B 

A/C  INTEBCOMBONICATION  STS, BOD  OF 

3 

860 

386 

4272 

81031 

VBB500319 

02E1  B 

INNERCOBBDNICATION  STSTEB 

3 

860 

81031  B-46 

ABB500337 

A1  C 

BPLCBT  OF  INSTRUMENT  LIGHTING  CIBCUIT  BBEBS 

1 

71 

360 

547 

81031  B-46 

ABB500337  A 

A2  B 

ELECTEICAL  LIGHTING  CIECOIT  BBEAIEE  BEPLACE 

1 

422 

81031  B-46 

ABB500337  A 

A3  B 

ELECTEICAL  LIGHTING  CIRCUIT  BREAKER  BEPLACE 

1 

190 

81031  B-46 

ABB500337  A 

A4  B 

ELECTBICAL  LIGHTING  CIRCUIT  BBEAIEE  BEPLACE 

1 

192 

81031  B-46 

ABB500337  A 

A5  B 

ELECTEICAL  LIGHTING  CIRCUIT  BBEAIEE  BEPLACE 

1 

138 

81031 

VBB500337  A 

12  B 

INSTRUBENT  LIGBTS  C/B  REPLACEMENT 

1 

1 

81031  8-46 

ABB500342 

A1  C 

B-46  SB4B  PBOGEAB 

3  781410 

11 

20349 

81031  B-46 

ABB500342 

A2  C 

B-46  SB4B  PEOGBAB 

3  781410 

11 

20003 

81031  B-46 

ABB500342 

A3  C 

B-46  SB4B  PBOGEAB 

3  781410 

81031  B-46 

ABB500342 

A4  C 

B-46  SB4B  PBOGEAB 

3  781410 

1 

100 

81031  B-46 

ABB500342 

A5  C 

B-46  SB4B  PBOGEAB 

3 

1E+06 

22 

2200 

81031 

TB8500342 

11  A 

B-46  SB4B  PBOGEAB 

1  781410 

81031  B-46 

ABB500342  A 

A1  C 

B-46  SB4B  PBOGEAB 

3  761410 

45 

132002 

81031  B-46 

ABB50C342  A 

A2  C 

B-46  SB4B  PBOGEAB 

3  781410 

39 

141808 

81031  B-46 

AEB500342  A 

A3  C 

B-46  SB4B  PBOGEAB 

3  781410 

16 

42699 

81031  B-46 

ABB500342  A 

A4  C 

CB-46  SB4B  PBOGEAB 

3  781404 

10 

501 

81031  B-46 

ABE500342  A 

A5  C 

SB4B  PBOGEAB 

3 

1E+06 

83 

13677 

81031  B-46 

ABB500342  B 

A1  B 

B-46  SE4B  PBOGEAB 

3  781410 

158 

78274 

81031  B-46 

ABB500342  B 

A2  B 

B-46  SB4B  PBOGEAB 

3  781410 

150 

90628 

81031  B-46 

ABB500342  B 

A3  B 

B-46  SB4B  PBOGEAB 

3  781410 

104 

55102 

81031  B-46 

ABB500342  B 

A4  B 

CB-46  SB4B  PBOGEAB 

3  T81404 

46 

6180 

81031  B-46 

ABB500342  B 

A5  B 

SB4B  PBOGEAB 

3 

1E+06 

376 

9 

81031  B-46 

ABB500343 

A1  B 

AIRCRAFT  BIICB/BOIST  IBPROVIBENT 

1 

120 

387 

3580 

81031  B-46 

ABB50C346 

A1  B 

AFT  UPPER  FLIGBT  CONTROLS  IBP60YEBENTS 

3 

887 

387 

11519 

81031  B-46 

ABB500348 

B1  B 

AFT  UPPER  FLIGBT  COITBOLS  IMPROVEMENTS 

3 

887 

mm 
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81531  H-46  AEE5L 0346  B2  B  AFT  OPPIE  PLIGHT  CONTBOLS  IHPROVRHENTS 

81031  fi-46  AHF500346  B3  B  APT  DPPEB  PLIGHT  CONTBOLS  IBPBOVEHENTS 

81031  B-46  AHS600346  B4  B  APT  OPPKfi  PLIGHT  CONTROLS  IHPROVEHRNTS 

81031  E-46  ABB500352  A1  B  HOD  OP  LHE  TQRQDE  BI  PTGS  AND  BATTER!  COMP 

8103!  B-46  AHR500352  Bl  B  HOD  OP  LNB  TQRQDE  BI  PTGS  AND  BATTER!  COHP. 

81031  fi-46  AHB500352  B2  B  HOD  OP  LNB  TOBQOE  BI  PTGS  AID  BATTEB!  COHP. 

81031  B-46  AHR500352  B3  B  HOD  OP  LNB  TOBQOE  BI  PTGS  AID  BATTER!  COHP. 

81021  B-46  ABB5CB352  B4  B  HOD  OP  LNR  TOBQOE  BI  PTGS  AND  BATTER!  COHP. 

81031  B-46  AHR500352  B5  B  HOD  OP  LNB  TOBQOE  BI  PTGS  AID  BATTEB!  COHP. 

81031  H-46  AHB50C373  A1  B  COLLECTIVE  PITCB/C!CLIC  STICl  BENIRE 

81031  H-46  AHB500373  A2  B  COLLECTIVE  PITCH/CTCLIC  STIC!  RENIBE 

81031  H-46  AHR500373  A3  E  COLLECTIVE  PITCB/CTCLIC  STICl  BENIRE 

81031  H-46  AHR50C373  1  00  B  COLLECTIVE  PITCH/CTL1C  STICl  BENIRE 

8103!  H-46  AHR50C380  0200  A  AI/ABN-118  TACAI/BDHI  DRIVER 

81031  H-46  AHB500381  00  B  DOPPLER, APN-182A  INSTALLATION 

81031  H-46  AHR500383  A1  B  REMOVAL  POBNABD  A  APT  BOTOR  NATEBSHIELD 

81031  H-46  AHB500384  A1  A  APCS-DASH  HECBAIIZATIOI  IHPBOVEKENT 

81031  H-46  AHB600392  A1  A  RADIO  SET  AN/ABC-182  IHPBOVEHENT 

81031  H-46  AHB600392  A2  A  8ADI0  SET  AI/ARC-182  IHPBOVEHENT 

81031  VHR5003S2  El  A  BADIO  SET  AN/ABC-182 

81031  H-46  AHR50Q391  A1  A  SBIH  COLLECTIVE  ME  ASSEMBLY  HOD 

81031  H-46  AHR510048  00  B  SBAH  PBOGBAH 

81031  H-46  AHR510049  A1  B  HOD.  POBNABD/APT  DPPEB  CONTBOLS 

81031  H-46  AHR510049  A2  B  HOD.POBNARD/APT  DPPEB  COITBOLS 

81031  H-46  AHR510049  Bl  B  HOD.POBNARD/APT  DPPEB  COITBOLS 

81031  H-46  AHR510049  B2  B  BOD. POBNABD/APT  DPPEB  CONTBOLS 

81031  B-46  AHB510050  00  A  SBAH  PBOGBAH 

81031  H-46  AHR510051  A1  B  SBAH  PBOGBAH 

81031  H-46  AHB510051  A2  B  SBAH  PBOGBAH 

81031  H-46  AHR510051  Bl  B  SBAH  PBOGBAH 

81031  H-46  AHB510051  B2  B  SBAH  PBOGBAH 

81031  VHB510051  El  B  APT  BOTOB  TBANSHJSSION/HII  BOI  BOD 

81031  VHR510051  E2  B  APT  BOTOB  TBANSHISSIOI/HII  BOI  BOD 

81031  H-46  AHR510052  A1  B  POBNABD  BOTOR  IHSN  ASSEHBL!  HOD  (SBAH  PROG) 

81031  H-46  AHB510052  Bl  B  POBNABD  BOTOB  IHSN  ASSEHBL!  BOD  (SBAH  PBOG) 

81031  H-46  AHB510C53  A1  B  SBAH  PBOGBAH 

81031  H-46  ABBS  10053  Bl  B  SBAH  PBOGBAH 

81031  H-46  AHR510062  A1  A  APT  TIHSN  GENERATOR  IQONTING  STDDS 

81031  YCA542955  A1  A  H46  APCS  DASE  HECHANIZATION  IBP 

81031  TCA542988  00  A  AI/A8C182  DELETION  OP  BT  INTERNAL  PHASE  PBONT 

81031  TZA610736  A1  B  H7DBADL1C  PBESSARETDBN  LINE  PILTEBS 

81031  TZA610736  Bl  B  HTDRAOLIC  PBESSARETDBN  LINE  PILTERS 

81031  TZA610736  B2  B  HTDRAOLIC  PBESSARETDBN  LINE  PILTERS 

81031  IZA61P736  B3  B  HTDBADLIC  PBESSABETOBN  LINE  PILTEB 

81031  TZA610799  A1  A  RELOCATE  HEATER  CONTROL  ASS!  DRAIN  PITTING 

81031  TGA624451  A1  A  B46  APCS  DASH  HECHANIZATION  IHP 

81035  TZA61069S  A1  A  VOLTAGE  STAB  CIRCOIT  ENGINE  LIPE  RECORDER 

81036  TZA610698  A1  A  HOD  OP  ENGINE  LIPE  RECORDER 

8103?  H-2  AHB500265  81  B  AIBCBAPT  DOOR  HODIPICATION 

81037  H-2  AHB500265  A2  B  AIBCBAPT  DOOR  HODIPICATION 


3  333 

3  200 

3  200 

3  21000 

3  5500 

3  500 

3  30 

3  3500 

3  3500 

3  1640 

3  371 


1  348 

2  0 

3  144 

3  265 


3  1642 

3  1700 

3  1642 

3  1700 

3  0 

3  20205 

3  6754 

3  6500 

3  6754 

3  20205 

3  6754 

3  3219 

3  1608 

3  333 

3  333 

2  0 


3  3000 

3  1000 

3  1000 

3  1000 

2  2220 
2  0 


3  2690 

3  2170 
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OSIPl  A/C 

Tit 

TITLE 

LYL  IITf 

QTY 

TOTBBS 

DNEBS 

BBSS 

8 i C 3 7  E-2 

A8B50G265 

B1  B 

AIBCBAPT  DOOB  BQDIFiCATlON 

3  883 

12 

81037  B-2 

ABB500265 

B2  B 

AIBCABAFT  DOOB  8CDIFICAT10H 

3  1580 

49 

8103"  B-2 

ABB50C265 

B3  B 

AIBCBAFT  DOOB  80DIFICATI0H 

3  883 

12 

81037  B-2 

ABB50C265 

B4  B 

AIBCBAFT  DOOB  BODIFICATION 

3  1310 

49 

81037  B-2 

ABB500268 

1  00  B 

AIBCBAFT  DOOB  BODIFICATION,  ABEND  1 

3  0 

12 

8103'  B-2 

ABB500279 

A1  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PROVISIONS 

3  1890 

98 

29256 

298 

436 

81037  B-2 

ABB500279 

B1  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PROVISIONS 

3  5 

20 

81037  B-2 

AHB50G279 

B2  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACC1SS  PBOYISIONS 

3  27 

15 

81027  B-2 

AHB50C279 

B3  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  27 

15 

81037  B-2 

AHB50C279 

B4  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  5 

20 

81037  B-2 

ABB500279 

B5  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  222 

6 

81037  B-2 

ABB500279 

B6  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  178 

24 

81037  B-2 

ABB500279 

B7  B 

H-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  125 

22 

81037  B-2 

ABB500279 

B8  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  54 

20 

81037  B-2 

ABB500279 

B9  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  325 

5 

81037  B-2 

AEB50C279 

BA  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  22 

7 

81037  B-2 

ABB500279 

BB  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  156 

5 

81037  B-2 

ABB500279 

BC  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  156 

5 

81037  B-2 

AHB50C279 

BD  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  153 

14 

81037  B-2 

ABB50027S 

BB  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  153 

22 

81037  B-2 

AHBS00276 

BP  B 

B-2  SECDBITY  0?  ACCESS  PBOYISIONS 

3  248 

30 

81037  B-2 

AHB500279 

BG  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS 

3  248 

30 

81037 

YBB5G0279 

El  B 

ACCESS  PBOYISIONS  SECDBITY 

1  2198 

90 

81037  B-2 

ABB500279 

1  00  B 

B-2  SECDBITY  OF  ACCESS  PBOYISIONS,  ABEND  1 

3  0 

436 

81038  B-2 

ABB500276 

A1  B 

B-2  BOB  BOLTS, IBPBOYE1ENT  OF 

1  2270 

99 

3651 

36 

80 

81038  B-2 

ABB50G276 

1  00  B 

B-2  BOB  BOLTS .I8PB0YEBENT  OF 

1  0 

0 

81040  B-2 

ABB50C277 

A1  B 

Hl-STBENGTB  SEAT  BACIDP  AND  SENSO  DISPLAY 

5  9430 

115 

31359 

272 

382 

81040  B-2 

ABB50C277 

1  00  B 

BI-STBENGTE  SEAT  BACIDP  AND  SENSC  DISPLAY 

5  0 

0 

81041  B-2 

ABB50G260 

A1  B 

BIGB  STBENGT1  PILOT/CO-PILOT  SEATS 

3  7500 

115 

124 

1 

1 

81041  B-2 

ABB500280 

1  00  B 

BIGS  STBENGTS  PILOT/CO-PILOT  SEATS  AHENDBENT 

3  0 

1 

81046  P-3 

APB500416 

A1  B 

INTEBNAL  NAVIGATION  SYSTEB  INTEGBATION 

4  17555 

2 

525 

262 

525 

81047  P-3 

APB500406 

A1  B 

LTN-72  INS-ILO.ASN-84  BETBOFIT 

6  102000 

23 

16398 

712 

1490 

81047  P-3 

APB500406 

A2  B 

LTN-72  INS-ILO.ASN-84  BETBOFIT 

6  102000 

148 

169351 

1144 

1490 

81047 

VPB50C408 

11  B 

NAVIGATION  STS;LTN-72  IIEBTIAL  SET, INSTALL 

1  25 

12 

14400 

1200 

1200 

81047  P-3 

APB500414 

A1  B 

LTN-211  OBEGA  NAVIGATION 

6  42840 

117 

31502 

269 

300 

8 1 C  47 

VPB500414 

11  B 

LTN-211  OBEGA  NAVIGATION 

6  42840 

4 

900 

225 

300 

81047 

YCA542562 

A1  B 

A366  NAY  INTEBCONNECT  BOI  BOD 

6  1C2 

0 

0 

0 

16 

81047 

TCA642662 

B1  B 

A366  NAY  INTERCONNECT  BOI  BOD 

6  102 

0 

0 

0 

16 

8104'’ 

VPB542562 

11  B 

A366  NAY  INTEBCONNECT  BOI 

6  1 

2 

16 

8 

16 

8104" 

YCA542563 

A1  B 

A373  NAVIGATION  INTEBCONNECTING  BOI  BOD 

6  102 

0 

0 

0 

16 

81047 

TCA542563 

Bl  B 

A373  NAVIGATION  INTEBCONNECTING  BOI  BOD 

6  102 

0 

0 

0 

16 

81048  P-3 

APB5C0415 

A1  A 

LTN-211  OBEGA  NAVIGATION  SYSTEB 

3  25 

12 

1630 

135 

147 

81046  P-3 

APB500421 

00  A 

AN/AYO-14  AIBBOBNE  ESB  DATA  ANALYSIS  SYS 

4  0 

12 

24200 

2016 

2200 

81048  P-3 

APE50C423 

A1  A 

AN/ABC  156  BEPLACEBENT 

3  10281 

12 

2602 

216 

258 

81048  P-3 

APB500434 

A1  A 

EP-3B/I  DDAL  LTN-72  INSTALLATION 

3  6090 

12 

7212 

601 

715 

81048  P-3 

APB500434 

A2  A 

EP-3B/E  DDAL  LTN-72  INSTALLATION 

3  6090 

715 

81048  P-3 

APB500445 

A1  A 

DEEPNELL  BEBOYAL 

3  25 

2900 

81046 

TCA542651 

00  A 

DDEL  LTN-72  INSTALLATION 

3 

0 

0 

0 

715 

81048 

YCA542652 

00  B 

C1G839/ALB  CONTROL  BODE  VIDEO  BEATEN 

4 

0 

0 

0 

1 

81048 

YCA542744 

00  A 

ABB81  DTB  RECEIVES  SDBSYSTEBS 

3 

0 

0 

0 

1 
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81048 

TCA54274: 

00  A 

ABBS  1  DTE  RECEIVE  SUBSYSTIBS 

3 

4 

3 

0 

1 

81048 

TCA5428S1 

A1  A 

ESE  201  EEYEESE  AIRFLOW  BOD 

2 

150 

0 

0 

0 

1 

81048 

TCA5430H 

00  A 

AK/0BB74  BABEFLATE  CHANGE 

2 

0 

1 

4 

4 

1 

81048 

TCA543018 

00  A 

AH/AYQ14  AIDAS 

3 

0 

0 

0 

0 

8 

81048 

TCA543085 

A1  A 

AN/ATE14  ?  CF15C2/CP1503  BOD  TO  CP179S 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

81052  S-3 

ASB500190 

A1  B 

BAIN  LANDING  GEAE  DEAG  BEACE  SB03LDEE, BOLTS 

3 

1240 

181 

1047 

5 

8 

81052  S-3 

ASB500190 

1 

00  B 

BAIN  LANDING  GEAE  DEAG  BEACE  SEODLDEE, BOLTS 

3 

0 

0 

81054 

T2A610715 

A1  A 

36E80  AIE  TOEBINE  STAETES  HOD 

3 

2000 

0 

0 

0 

5 

81055 

T2A610716 

A1  B 

36E133  AIE  TOEBINE  STAETEE  BOD 

3 

185 

0 

0 

0 

8 

81050  1-2 

AEB50G295 

A1  B 

CAO/ADY.HINDSHIELD  HIPEE.BAS/HDS.HQD  OF 

6 

20000 

59 

10945 

185 

606 

81062  C-l 

ACV500556 

A1  C 

CIA  BAIN/NOSE  WHEEL  NELL  HIEING, EEFL  OF 

3 

1 

800 

81064  C-l 30 

ACN030002 

00  A 

Q0ICE  ENG  CHANGE  KIT  WISE  CHANGE 

5 

0 

1 

81064  C- 130 

ACH50027G 

Ai  A 

FTS  ONINTIEOPTED  POWER  SODECE  FOE  EC-130G/G 

4 

25 

34 

81064  C- 130 

ACH50029G 

A1  B 

INSTAL  STIFFENEB  ON  HING  POD  STBONGBACE 

1 

296 

20 

204 

10 

15 

81064  C-130 

ACN500292 

Al  A 

TACABO  ENHANCED  VEBDIH 

6 

25 

105 

81064  C-130 

ACH500298 

00  A 

ELECTBOHAGNETIC  POLSE  SOPPEESSEE  GBOONDING  OF  5 

0 

5 

81064  C-130 

ACN5G0299 

Al  A 

BATTERY  COHPAETBENT  DOGBLEE, PAINT  FOB 

1 

25 

2 

81064  C-130 

ACH5OC30G 

Al  A 

ISOLATION  OF  GEN.  CABLE  GBOONDING 

1 

25 

4 

81064  C-130 

ACH500301 

Al  A 

EBP  HARDENING  FOB  APO  TACHOMETER  HIEING 

1 

25 

5 

81064  C-130 

ACN500302 

Al  A 

EBP  ENGINE  GENEEATOE  HIEING  BOD 

5 

25 

0 

81064 

TCA542534 

Al  A 

TACABO  TIP  2  HP  PA  1600  BAUD  OPEEATION 

2 

1 

1 

17 

17 

12 

81064 

TCA542534 

B1  A 

TACABO  TIP  2  VLF  PA  1600  BAUD  OPEEATION 

2 

28 

0 

0 

0 

12 

81064 

TCA542535 

Al  A 

TEEDIN  AIRBORNE  STSTEB  BOD 

3 

45453 

1 

0 

0 

34 

81064 

TCA542535 

A2  A 

YEBDIN  AIEBOENE  STSTEB  BOD 

3 

91908 

0 

0 

0 

34 

81064 

TCA542536 

00  B 

CP-1072A/AB  ENHANCED  TEBDON  FBOCESSOE 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

81064 

YCN542536 

00  B 

ENHANCED  TEEDIN  PBOCESSOS 

1 

0 

2 

8 

i 

■» 

4 

81064 

TCA542725 

Al  B 

TACABO  MESSAGE  PEOCESSING  STS/TEEDIN  CBA  ONE 

1 

1660 

31 

861 

21 

1 

81064 

VCB542725 

El  B 

BESSAGE  FEOCiSS  STS/TEEDIN  CHANNEL  ONE  INSTAL  1 

1660 

1 

18 

18 

18 

81064 

YCA542726 

Al  B 

TACABO  FREQ  TIBE  STANDAED  DIGITAL  DISPLAY 

2 

2000 

4 

4 

1 

1 

81064 

VCB542726 

El  B 

TACABO  FREQ  TIBE  STANDAED  DIGITAL  CLOCE 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

81064 

YCN542834 

Al  B 

115YAC  TO  PHR  TEEDIN  PBOCESSOE 

2 

1 

2 

3 

1 

3 

81064 

YCA542634 

Al  B 

115  YAC  POHEE  TO  AIEBOENE  ENHANCED  YEBDIN  PBO  2 

180 

51 

168 

3 

3 

81064 

TCA542834 

B1  B 

115  YAC  POHEE  TO  AIEBOENE  ENHANCED  TEEDIN  PEO  2 

180 

0 

0 

0 

3 

81064 

TCA542939 

Al  B 

EC-130G/Q  PEOY. SHIELDED  THISTED  PE  II5YAC  CBL  1 

2 

46 

549 

11 

4 

81064 

TCA543068 

Al  A 

SHOET  HIEE  DEOGOE  BEL1ASE  BOD 

5 

0 

0 

0 

0 

16 

81064 

TCA543069 

Al  A 

BAGNETIC  DETECTOE  CABLE  SHIELD  GE  IBP 

1 

0 

1 

6 

8 

4 

81064 

TCA543073 

Al  A 

HATEE  RESERVOIR  EEDESIGN 

1 

0 

0 

0 

0 

8 

81064 

TCA543074 

Al  A 

EADOBE  J  BOI  BOD 

5 

0 

0 

0 

0 

8 

81064 

TCA543081 

00  A 

AN/0SC14  DISTEIBOTIQN  PANEL  EFI  GASIET  BIVITS  5 

0 

0 

0 

0 

1 

81064 

TCA543082 

00  A 

AN/DSC14  V  23/24/25  IOONTING  BEACIET 

5 

0 

0 

0 

0 

1 

81064 

YCH9300C3 

El  A 

TACANO  KEYBOARD  DEO  BOB 

1 

5000 

1 

81075  C-S 

AC2500071 

00  B 

AOIILIARY  HYDEAOLIC  POBP 

3 

0 

28 

83 

2 

5 

81075  C-9 

AC250007 1 

1 

00  B 

AD2ILIARY  HYDEAOLIC  POBP 

3 

0 

0 

81075  C-9 

ACZ500072 

00  B 

SLA!  ANTI-ICIBG  TELESCOPIC  DOCT  ASSY  SPINDLES  3 

0 

28 

44 

1 

4 

81075  C-9 

AC2500072 

1 

00  B 

SLAT  ANTI -ICING  TELESCOPIC  DOCT  ASST  SPINDLES  3 

0 

0 

81075  C-9 

ACZ500Q73 

00  B 

HING  SLAT  ANTI-ICING  TELE/DOCT  ASSY, TEE  DOCTS  3 

0 

28 

160 

6 

20 

8 1 C"5  C-9 

ACZ500073 

1 

00  B 

HING  SLAT  ANTI-ICING  TELE/DDCT  ASSY, TEE  DOCTS  3 

0 

0 

81075  C-9 

ACZ50007  4 

00  B 

PITOT  TUBE  HEATER  COEEINT  SENSING  ANNONCIATOB  3 

0 

28 

581 

20 

29 

81075  C-9 

AC2500074 

1 

00  B 

PITOT  TOBE  HEATER  COEEENT  SENSING  ANNONCIATOB  3 

0 

0 

81075  C-9 

ACZ500077 

00  B 

FLAPS  L/E  AFT  HOYABLE  YANE  ASSY  THACE/ATH/BLT  3 

0 

27 

68 

2 

4 

r.  “".w-.  *■  <v-Vvr 


x*& 

I 


)srn  a/c 


TDI 


TITLE 
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81575  C-9 

AC250lC77  1 

00  B 

FLAPS  L/F  APT  B07ABLE  TAPE  ASST  TBACE/ATB/BLT  3 

0 

61075  C-9 

8CZ500079 

00  B 

HAIM  LANDING  SEAS  BUNGEE  CYLINDER 

3 

0 

28 

10! 

819?:  C-9 

ACZ500G79  1 

00  B 

BAIN  LANDING  GEAR  BOUGIE  CYLINDER 

3 

0 

81075  C-9 

ACZ500C60 

00  B 

DPPEB  CARGO  LATCE  OPERATING  H1CHANISN 

3 

0 

28 

81 

81075  C-9 

ACZ5C0080  1 

00  B 

OPPEfi  CARGO  LATCH  OPERATING  BECEANISB 

3 

0 

81075  C-9 

ACZ500084 

00  B 

MING  TO  POSELAGE  ATTACHMENT  ANGLES 

3 

0 

27 

16: 

810?5  C-9 

ACZ500084  1 

00  B 

KING  TO  POSELAGE  ATTACHBENT  ANGLES 

3 

0 

81075  C-9 

ACZ500085 

00  B 

KING  BAIN  PRABE  LEADING  EDGE  PORBEPS 

3 

0 

28 

61 

81075  C-9 

ACZ500085  1 

00  E 

KING  BAIN  PRABE  LEADING  EDGE  PORBERS 

3 

0 

81075  C-9 

ACZ500093 

00  B 

HORIZONTAL  STABILIZER  CENTER  SECTION  BOD  C9B 

3 

0 

28 

740! 

81075  C-9 

ACZ500093  1 

00  B 

HORIZONTAL  STABILIZER  CENTER  SECTION  BOD  C9B 

3 

0 

81075  C-9 

ACZ500094 

00  B 

EBERGENCT  RADIO  BEACON 

1 

0 

14 

3: 

81075  C-9 

ACZ500095 

00  E 

C9  APT  PRESSORE  BULKHEAD  BOD 

3 

0 

28 

6241 

81075  C-9 

ACZ50C095  1 

00  B 

C9  APT  PRESSORE  BOLEHEAD  BOD 

3 

0 

81075  C-9 

ACZ500096 

A1  C 

POTABLE  HATER  STERILIZATION  STS 

3 

25 

81078  P-4 

APF500649 

A1  B 

INSTALLATION  OP  J79-GE-10B  ENGINE 

3 

11670 

30 

30771 

81076  P-4 

APP500649 

A2  B 

INSTALLATION  OP  J79-GE-10B  ENGINE 

3 

200 

30 

131 

81076  P-4 

APP500649 

A3  B 

INSTALLATION  OP  J79-GE-10B  ENGINE 

3 

200 

30 

1191 

81076  P-4 

APP500649 

A4  B 

INSTALLATION  OP  J79-GE-10B  ENGINE 

3 

200 

30 

3741 

81076  P-4 

APP500649 

B1  B 

INSTALLATION  OF  J79-GE-1DB  ENGINE 

3 

385 

81076  P-4 

APP500649  1 

D2A1  A 

INSTALLATION  OP  J79-GE-10B  ENGINE 

3 

25 

810??  C-130 

AC8500268 

A1  B 

TACABO  EBP  HARDENING  LATER  I 

3  999999 

81077  C-130 

ACH5CC268 

A2  B 

TACABO  EBP  HARDENING  LATER  I 

3  999999 

1 

999 

81077  C-130 

ACK500268 

A3  B 

TACABO  EBP  HARDENING  LATER  I 

3  999999 

4 

2999 

81077 

TCA542518 

A1  B 

AN/ATQ-24B  HEADS  OP  DISPLAT  NOD 

5 

1 

0 

81077 

TCA542519 

A1  B 

C-14062/AT4I-24B  CONTROL  PROCESSOR 

5 

1 

0 

81077 

TCA542700 

A1  B 

IP936/AIQ  VIDEO  BONITOR  BOD 

3 

2050 

0 

81076  T-39 

ATJ50050C  A 

A1  B 

SSB  67  1  Til-BETALLIC  WHEEL  BRAEES 

3 

1 

18 

81078  T-39 

ATJ500501  A  0100  B 

SSB  67-2  JT12A  8  ENGINE  INSTALLATION 

1 

6 

81076  T-39 

ATJ500501  A  0200  B 

SSB  67  2  JT12A  8  ENGINE  INSTALLATION 

1 

6 

81078  T-39 

ATJ500501  A  0300  B 

SSB  67-2  JT12A  8  ENGINE  INSTALLATION 

3 

18 

81078  T-39 

ATJ500501  A  1 

9400  B 

SSB  67  2  JT12A  8  ENGINE  INSTALLATION 

3 

18 

81078  T-39 

ATJ500502  A 

00  B 

SSB  67  3  POEL  PRESSORE  DIFFERENTIAL  SNITCH 

3 

6 

81076  T-39 

ATJ50C5O3 

00  B 

SSB  67  4  TONING  CAOTION  PLATE  INSTALLATION 

3 

6 

81078  T-39 

ATJ500504 

00  B 

SSB  67  5  RAIN  GOTTER  ADDITION 

3 

18 

81078  T-39 

ATJ5005C' 

00  B 

SSB  67  6  FLAP  TRACES 

3 

18 

81076  T-39 

ATJ5005D>  A 

00  B 

SSB-67-7  SPEED  BRAIE  PATIGOE  LIFE 

1 

18 

81078  T-39 

ATJ500507 

00  B 

SSB-67-9  ENTRANCE  DOOR  SEAL 

1 

18 

81076  T-39 

ATJ500508 

00  B 

SSB  67-10  OITGEN  BASE  HOSE  RELOCATION 

3 

6 

3 

81076  T-39 

ATJ50050S 

A1  B 

SSE-67-13  BAIN  LANDING  GEAR  DOOR  PITTING 

1 

1 

18 

81078  T-39 

ATJ500510 

00  B 

SSB  67  14  TONING  COLLAR  IBPROTED  PAHL 

3 

18 

81078  T-39 

ATJ500511 

00  B 

SSB-67-16  BAIN  ENTRANCE  DOOR  RELIEF  VALVE 

3 

16 

25 

81076  T-39 

ATJ500512  A 

00  B 

SSB  66  2  POSELAGE  DOOR  OPPER  STOP 

3 

0 

16 

81078  T-39 

ATJ50C5 14 

A1  B 

SSB  68-5  NING  FLAP  APPROACH  POSITION 

3 

1 

18 

10 

81076  T-39 

ATJ500515  A 

00  B 

SSB-68-6  NINDSHIELD  TIBP  CONTROL  ONIT 

1 

17 

2 

81078  T-39 

ATJ500516 

00  B 

SSB-68-7  ENGINE  START  SNITCH 

3 

6 

1 

81076  T-39 

ATJ500517  A 

00  B 

SSB-68-8  POEL  SELECTOR  SNITCH  LIGHT 

3 

6 

2 

81078  T-39 

ATJ500518  A 

00  B 

SSB  66-9  BAIN  ENTRANCE  DOOR  LOCUNG  PINS 

3 

8 

5 

81076  T-39 

ATJ500519 

00  B 

SSB  68  11  ENGINE  PTLON  DRAINAGE 

3 

6 

81076  T-39 

ATJ500520  A 

00  B 

SSB  68  12  GROSS  HEIGHT  INCREASE 

3 

0 

6 
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610T&  T-35  ATJE-OC-^21  4  OC  B  SSE  68  13  GBOSS  HEIGHT  INCREASE  3 
81078  T-39  ATJ&00E22  *  00  B  SSB-86-14  CAOTION  PiliEL  DIODE  PROTECTION  1 
81078  T-35  ATJ500523  41  B  SSB  68  16  HOSE  HEEL  AILE  HOT  RETAINER  3 
81078  T - 39  ATJ50G524  A  00  B  SSB-66-17  HORIZONTAL  STABILIZEB  ACTDATOB  3 
81078  T-39  ATJ500625  A1  B  SSB-68-20  LAUDING  GEAE  SEQOENCING  SNITCHES  3 
81076  T-39  ATJ500526  A  00  B  SSB  68-21  NOSE  WHEEL  STEEPING  ACTOATOP  1 
81076  T-39  ATJ500627  00  B  SSB  68-22  GPOOND  ESCAPE  HATCH  DRAIN  HOLE  1 
81076  T-39  ATJ60C626  A  A1  B  SSB-68-23  AC  POWER  INVESTEE  CABLES  3 
81078  T-35  ATJ600525  00  B  SSB-6S-1  AC  INVESTEE  PHASE  CHANGE  3 
81078  T-35  ATJ600520  A  00  B  SSB  69-4  DOOP  AIE  SEAL  RESEBVOIB  3 
81076  T-39  ATJ600631  00  B  SSB  69-5  WATER  SEPAPATOE  SENSOE  OEIP1CE  3 
81076  T-39  ATJ500532  00  B  SSB-69-6  BAN  AIE  COOLING  DOCT  3 
81076  T-39  AT -500533  A  00  B  SSB  69-7  NOSE  NHEEL  GEEASE  SETA1NEE  1 
81076  T-39  ATJ500534  A  00  B  SSB-69-9  NOSE  STEEEING  BELLCEANE  3 
81078  T-39  ATJ500535  A  OC  B  SSB  69-12  COHNOEICATION  IAYAGAT10N  AUTOPILOT  3 
81076  T-39  ATJ500536  A  00  B  SSB-69-13  THBOST  EEVEESEE  EESTEICTOE  ?ALVE  3 
81078  T-39  ATJ500537  00  B  SSB  69-14  THEOST  EEVEESEE  PEDESTAL  RELAY  3 
81076  T-39  ATJ500538  A1  B  SSB-69-18  EOEL  JETTISON  CEOSS  CONNECTION  3 
81076  T-39  ATJ500539  00  B  SSB-6S-19  THEOST  EEVEESEE  ACTDATOB  EENOEE  3 
81078  T-39  ATJ50054C  00  B  SSB-69-20  LANDING  GEAE  HIEING  3 
81078  T-39  ATJ500541  00  B  SSB-69-21  LANDING  GEAE  BELA!  3 
81078  T-39  ATJ500542  00  B  SSB-69-22  HAIN  LANDING  GEAE  DOHNLOCl  3 
81078  T-39  ATJ500543  A1  B  SSB  69-23  TAII  GBOSS  HEIGHT  INCREASE  1 
81078  T-39  ATJ500544  00  B  SSB  69-25  THEOST  EEVEESEE  BOOR  STOP  BOLT  1 
81078  T-39  ATJ500545  A  00  B  SSB-69-28  NINDSHIELD  TIBP  CONTBOLLEE  3 
81078  T-39  ATJ500546  00  B  SSB-70-1  THEOST  EEVEESEE  ACTDATOB  3 
81078  T-39  ATJ500547  00  B  SSB  70-2  NACELLE  DOOBS  SEAL  1 
81078  T-39  ATJ500548  A  00  B  SSB  70-3  EIGHT  LANDING  GEAE  DPSTOF  SOPPOET  1 
81078  T-39  ATJ50C549  A  A1  B  SSE-70-4  NOSE  HHEEL  BALANCE  3 
81076  T-39  ATJ500550  00  B  SSB  70-5  THHOST  EEVEESEE  ILECTE1CAL  HAENESS  3 
81078  T-39  ATJ500551  00  B  SSB-70-6  THEOST  EEVEESEE  CONTEOL  SNITCH  3 
81076  T-39  ATJ500552  A1  B  SSB-70-7  HLG  DOHN  LOCE  SWITCH  ICE  BBEAIEB  3 
81078  T-39  ATJ500553  A  00  B  SSB  70-8  THEOST  EEVEESEE  TAIL  SAFE  1 
81078  T-39  ATJ500554  A  00  B  SSB  70-9  HATEE  SEPAEATOE  IHPEOVED  SCBEHS  1 
81078  T-39  ATJ500554  A1  00  B  SSB  70-9  HATEE  SEPAEATOE  IHPEOVED  SCEEHS  1 
81078  T-39  ATJ500555  A  00  B  SSB  70-10  THEOST  EEVEESEE  DOAL  CHECK  VALVE  1 
8 1 07 6  T-39  ATJ50C556  00  B  SSB-70-12  LANDING  GEAE  SEQOENCING  3 
81078  T-39  ATJ500556  1  00  B  SSB-70-12  LANDING  GEAE  SEQOENCING  3 
81076  T-39  ATJ500557  A  41  B  SSB-70-13  ENGINE  FIRE  CONTEOL  SHITCH  3 
810’f  T-39  ATJ50056E  00  B  SSB-71-2  FOEL  DEAIN  VALVE  3 
81076  T-39  ATJ500559  00  B  SSB  71-3  NOSE  LANDING  GEAE  HHEEL  BALANCE  3 
81076  T-39  ATJ6OO560  00  B  SSB-71-6  NOSE  GEAE  DRAG  BEACE  3 
81076  T-39  ATJ500562  00  B  SSB  71-12  THEOST  EEVEESEE  OOTBOAED  STOPS  3 
81078  T-39  ATJ500563  00  B  SSB-71-13  THBOST  EEVEESEE  STOH  AND  DEPLOY  SH  3 
81076  T-35  ATJ500565  A1  B  SSB  72-4  THEOST  EEVEESEE  EESTEICTOE  VALVE  3 
81076  T-35  ATJ500566  A  00  B  SSB-72-7  ENGINE  EIHAOST  80ZZLE  ASST  3 
61078  T-35  ATJ500567  A  00  B  SSB-72-10  LANDING  GEAE  TOBQOE  TOBE  ASST  3 
61076  T-35  ATJ5G0568  A  A1  B  SSB-72-11  THBOST  SEVEBSKB  LONGERONS  3 
81078  T-39  ATJ500568  A  A2  £  SSB-72-11  THEOST  EEVEESEE  LONGERONS  3 
81078  T-39  ATJ500568  A  A3  6  SSB-72-11  THBOST  EEVEESEE  LONGERONS  3 


61076  T- 35  ATJ50C566  A  A4  B  SSB-72-11  THRUST  BE?EE3E5  LONGERONS 

81076  T-3S  ATJ500569  A  00  B  SSB-72-13  TEROST  REVERSER  SPACER 

81076  T-39  ATJ500670  00  E  SSE  73-1  ENGINE  DOOR  SEAL 

81078  T-39  ATJ60C572  00  B  SSB-73-6  TERUST  RETERSER  DEPLOY  LIGSTS 

81078  T-39  ATJ500573  A  00  B  SSB  73  7  BAIN  LANDING  GRAB  LOAD  SNITCH 

81078  T-39  ATJ500574  00  B  SSB  73  8  BAIN  ENTRANCE  DOOR 

81076  T-39  ATJ500676  00  B  SSB  73  13  CHEN  SEAT  BODIFICATION 

81076  T-39  ATJ500576  00  B  SSB  73  15  NYLON  JACKETED  AILERON  CABLES 

81078  T-39  ATJ50057?  OC  B  SSB  73-19  BATTERIES  INDEPENDENT  TENTING 

81C78  T-39  ATJ500578  A1  B  SSB  74  2  NINDSHIELD  TEBP  CONTROLLER 

81078  T-39  ATJ500579  00  B  SSB  74-3  CABIN  PRESSORE  STSTEB  YACOON  POBP 

BUM  T-39  ATJ500680  A1  B  SSB  74  4  AILERON  CONTROL  SECTOR  COVERS 

81078  T-39  ATJ500581  A  00  B  SSB  74-5  FOEL  DISCHARGE  STSTEB 

81076  T-39  ATJ500582  A  A1  B  SSB  74-6  FLIGHT  CONTROL  TUB  DISCONNECT 

81078  T-39  ATJ500584  A1  B  SSB  74-8  TEROST  RETERSER  STON  STSTEB 

81078  T-39  ATJ5C3584  A2  B  SSB  74-8  TEROST  REVERSER  STON  STSTEB 

81078  T-39  ATJ500585  00  B  SSB-74-9  AUDIBLE  EARNING  SIGNAL  GENERATOR 

81076  T-39  ATJ500566  A1  B  SSB  74-10  TEROST  RETERSER  BOGIE 

81078  T-39  ATJ500587  A  A1  B  SSB  74-11  TEROST  RETERSER  STANG  BRACKET 

81078  T-39  ATJ500568  00  B  SSB  74-12  RETERSE  CURRENT  RELAYS 

81078  T-39  ATJ500589  A1  B  SSB  74-18  OITGEN  REGOLATOR  VALVE  GOARD 

81078  T-39  ATJ50059C  A1  B  SSB  74-20  NOSE  UPLOCE  STOP  ICE  BREAEEP 

81078  T-39  ATJ500591  A1  B  SSB  74-22  BATTERT  T8BPERATURE  STSTEB 

81076  T-39  ATJ500592  00  B  SSB  74-24  RING  FUEL  PLUGS 

81078  T-39  ATJ500593  00  B  SSB  74-32  ALTITUDE  AIRSPEED  SNITCB 

81078  T-39  ATJ500594  00  B  SSB  74-33  LON  OOL  PRESSURE  SNITCB 

81078  T-39  ATJ500595  A  00  B  SSB  74-34  BOOST  POBP  PRESSURE  SNITCHES 

81078  T-39  ATJ500597  A  00  B  SSB  75-3  LANDING  GEAR  CONTROL  STSTEB 

81076  T-39  ATJ500598  00  B  SSB-75-4  OITGEN  BASI  ASSEBBLT  RENORI 

81076  T-39  ATJ500599  A1  B  SSB  75-7  HAIN  ENTRANCE  DOOR  LIBE  C/YER 

81078  T-39  ATJ5C060C  A  A1  B  SSB  75-20  ESSENTIAL  BOS  CIRCUIT  BRAIES 

81078  T-39  ATJ500600  A  A2  B  SSB  75-20  ESSENTIAL  BUS  CIRCUIT  BRAEERS 

81078  T-39  ATJ5C0600  A  A3  B  SSB  75-20  ESSENTIAL  BOS  CIRCUIT  BRAEERS 

81076  T-39  ATJ500600  A  A4  B  SSB  75-20  ESSENTIAL  BUS  CIRCUIT  BRAEERS 

81076  T-39  ATJ500600  A  A5  B  SSB  75-20  ESSENTIAL  CIRCUIT  BRAEERS 

81076  T-39  ATJ500601  A  A1  B  SSB  75  30  FATIGUE  LIFE  EITENTION 

81076  T-39  ATJ500601  A  A2  B  SSB  75-30  FATIGUE  LIFE  EXTENSION 

81076  T-39  ATJ500601  A  A3  B  SSB  75-30  FATIGUE  LIFE  EXTENSION 

81078  T-39  ATJ500602  00  B  SSB  75-42  TOR  1LS  RECEITER 

81C76  T-39  ATJ500603  A  A1  B  SSB  3  HAIN  ENTRANCE  DOOR  STOP  REDESIGN 

81078  T-39  ATJ500603  A  A2  B  SSB  3  BAIN  ENTRANCE  DOOR  STOP  REDESIGN 

81078  T-39  ATJ500604  A  A1  B  SSB  11  DC  CIRCUIT  BREAEERS 

81078  T-39  ATJ500604  A  A2  B  SSB  11  DC  CIRCUIT  BREAEERS 

81078  T-39  ATJ600604  A  A3  B  SSB-11  DC  CIRCUIT  BREAEERS 

81076  T-39  ATJ500604  A  A4  B  SSB-11  DC  CIRCUIT  BREAEERS 

81078  T-39  ATJ500604  A  A6  B  SSB-11  DC  CIRCOIT  BREAEERS 

81078  T-39  ATJ500604  A  A6  B  SSB-11  DC  CIRCOIT  BREAEERS 

81076  T-39  ATJ500604  A  A7  B  SSB-11  DC  CIRCUIT  BREAEERS 

81078  T-’9  ATJ500605  00  B  SSB  18  TACUU,  PUBP  VIBRATION  BOUNT 

81078  T-39  ATJ500606  00  B  SSB  24  ALTERNATE  TUB  COITROL  PANEL  HIRE 


OS  I  PI  4/C 

61076  T-39 
81076  T-39 
81076  T-39 
81076  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81076  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81076  T-39 
81076  T-39 
81078  T-39 
81076  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81076  T-39 
81076  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81076  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81076  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81076  T-39 
81076  T-39 
81078  T-39 
81076  T-39 
81076  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 
81078  T-39 


IT. 

LVL  KIT$ 


ATJ50060"  00  E  SSB  34  LAUDING  GKAB  DONN  LOCI  RENDER 

ATJ506655  00  B  SSL  8  FUEL  DBAIN  VALVE  IMPBO?IMI»T 

ATJ500609  00  B  SSL  11  RHERGENCY  PONES  SUPPLY  KANUAL  BT  PASS 

ATJ60061C  00  E  SSL  15  ADDITIONAL  DBAINAGE  PROVISIONS 

ATJ500611  00  B  SSL  19  ROSE  LARDING  GEAB  IHPROYRHENT 

ATJ500612  00  B  SSL  21  BATTEBY  RAINTENANCE 

ATJ800613  00  B  SSL  43  DC  GENERATOR  EXHAUST  VENT 

ATJ5006I4  00  B  SSL  51  COMPASS  AMPLIFIES 

ATJ500615  00  B  SSL  52  ENGINE  FUEL  FLOW  TBARSHITTER 

ATJ50O£lo  00  B  SSL  59  ERVIEONKENTAL  SYSTEM  OIL  DIPSTICK 

ATJ500817  A1  B  SOI  1  RING  TIP  FUEL  FILLER  CAP 

ATJ500618  A1  B  SOI  2  BATTEEIES  AND  STAET  CORTEOLLEE  RELAYS 

ATJ50061S  A1  B  SOI  5  INFLATABLE  DOOE  SEAL  MODIFICATION 

ATJ500619  A2  B  SOI  5  INFLATABLE  DOOE  SEAL  MODIFICATION 

ATJ500620  A1  B  SOI  11  EHEBGENCY  LARDING  GEAR  ASSIST  POKER 

ATJ500621  A1  B  SOI  12  HAIR  ENTRANCE  DOOE  BDNGEE 

ATJ500621  A2  B  SOI  12  HAIR  ERTSARCE  DOOE  BDNGEE 

ATJ500622  A1  B  SOI  25  DECREASE  ELECTRICAL  SYSTEH  AFFECT 

ATJ500623  00  B  SSB  66  11  AC  GENEEATOB  BEDSHES 

ATJ500624  00  B  SSL  6  CEEN  SEAT  AEH  REST  STOP 

ATJ500625  00  B  SSL  44  RADIO  ALTIMETER  860F-2 

ATJ500626  00  B  SOLID  STATE  VOLTAGE  REGULATORS  INCORPORATION 

ATJ500627  A1  B  PITOT  HEAT  HONITOR  SYS, INCOBP  OF 

ATJ500627  A2  B  PITOT  HEAT  HONITOR  SYS.IRCOBP  OF 

ATJ500630  00  B  ENGINE  START  INHIBIT  SYS 

ATJ500631  00  B  SANS  7000  TACAR.IRSTL  OF 

ATJ500632  A1  A  HLG  HIRE/LIME  REROUTING 

ATJ500635  00  B  JET  SI-2500  LP  STATIC  INVERTER .INSTALLATION 

ATJ500636  A1  B  ENGINE  FUEL  HANIFOLD  PURGE  SYSTEH, INSTL  OF 

ATJ500637  A1  B  NOSE  NBEEL  STEERING  TRANSFER  SYS  TEST  SNITCH 

ATJ500637  1  00  B  NOSE  NHEEL  STEERING  TRANSFER  SYS  TEST  SNITCH 

ATJ500638  A1  B  45  DEG.  TU8N  RADIUS  MODIFICATION. INSTL  OF 

ATJ500639  A1  B  HOT  AIR  HIEING  VALVE  POSITION  IND,  INSTL  OF 

ATJ500639  1  00  B  HOT  AIR  HIEING  VALVE  POSITION  IND, INSTL  OF 

ATJ500640  A1  B  NOSE  NHEEL  STB.  FEEDBACI  POTENTIOHETER  ASSY 

ATJ500640  1  00  B  NOSE  NHEEL  SYR. FEEDBACI  POTENTIOHETER  ASSY 

ATJ500641  A1  B  HYDRAULIC  PRESSURE  FILTER, RELOCATION  OF 

ATJ500642  A1  B  ANTI-SEID  BRAEE  HONITOR  SYS.INCORP  OF 

ATJ500643  A1  B  HYDRAULIC  FLUID  LEVEL  NARNING, INSTL  OF 

ATJ5CC643  1  00  B  HYDRAULIC  FLUID  LEVEL  NARNING, INSTL  OF 

ATJ500644  A1  B  MODIFIED  HLG  DONNLOCE  ASSEHBLIES, INSTL  OF 

ATJ500645  A1  B  PILOT/CO-PILOT  ANNUNICATOR  PANELS, IBPROVE  OF 

ATJ500646  A1  B  NLG  COLLARS  GREASE  FITTINGS, ADDITION  OF 

ATJ500647  A1  B  EQUALIZER  BUS.HODIFICATION  OF 

ATJ500646  Al  B  FUEL  BOOST  PUHP  CONTROL  CIRCUIT, IHPROVE  OF 

ATJ500649  Al  B  ILG  TON  COLLAR  BUSHING, IHPROVEHENT  OF 

ATJ500649  1  00  B  FAA  SERVICE  CHANGES  O-LEVEL 

ATJ500650  Al  B  RESTRICTOR  ORIFICE  IN  VAC  PUHP  EIH  PORT, ADD 

ATJ5006S0  1  00  B  RESTRICTOR  ORFICE  IN  VAC  PUHP  Ell  PORT, ADD 

ATJ500651  Al  B  ENGINE  START  SNITCH, IHPROVEHENT  OF 


QTY  TCTHRS  ONHRS  MBPS 

18  1606  89  10 

18  32  1 


287  47400 
18  165 


18  106 


30  30770 


10  10 


18  85 


kAT  T&  tim  &2L  UP/  2SW  VA  vvv  <*Slm  W 


4 


s  > 

Oil  Pi  A/C 

TD» 

i  ' 

3 

61076  T-3S 

ATJ500662 

s 

61076 

YCA542736 

6 1 0  i  6 

YCA542736 

y  H. 

81076 

YCA642738 

C 

81061  A-7 

AAF500423 

P  c 

c 

81061 

YCA542540 

81083  C-2 

ACW6.00117 

81083  C-2 

ACN500117 

81083  C-2 

ACN5D0117 

.*  v“. 

81083  C-2 

ACN500117 

81063  C-2 
81083  C-2 
81063  E-2 

81083  E-2 

81084  S-3 
81068 
81086 
81066 
81086 
81086 

81085 
81085 
81066 


81086 
8108?  E-l 
81087  B-l 

81087  B-l 

81088  A-4 


81088  A-4 

81088  i-4 

81089  S-3 
81085  S-3 

81090  AY-8 

81092  i-6 

81093 

81093 

81094  i-4 
81064  i-4 
81094  i-4 
81054  4-4 
81094  A-4 
81096  A-7 
81096  A-7 
61096  A-7 
81096  A-7 
81096  A-’ 
81096  A-7 
81056  A-7 


ACN50C117 
ACK50G117 
AIB500307 
AKB50C307 
ASB500188 
YCA560756 
YCA560756 
YCA560756 
YCA560756 
TCA56Q757 
TCA560757 
TCA560757 
YCA560754 
YCA560755 
YCA56C755 
ABA6 13030 
ABA510030 
AHA610030 
AAC500621 
YAC500621 
AAC500621 
AAC500621 
ASB500189 
ASB50C189 
AYL500198 
AAE500505 
YCA542507 
YCA542511 
AAC500471 
AAC50C471 
AAC50047 i 
AAC50047 1 
AAC50C471 
AAF500422 
AAFS00422 
AAF600422 
AAF50C422 
AAF500422 
AAF500422 
AAF500422 


00  B 

1  00  B 

2  00  B 
00  B 
00  B 

1  00  B 
A1  B 
B1  B 

1  00  B 
00  B 
00  B 

1  00  B 

2  00  B 
A1  B 

1  00  B 
A1  B 
A1  B 
A1  A 
A1  A 
00  B 
02  B 
B1  B 
B2  B 

1  00  B 
A1  B 
B1  B 
B2  B 
02A2  B 
02A3  B 

1  00  B 

10200  B 


FAA  SERVICE  CEAHGES  O-LEVEL  1 
ADI  VIDEO  FILTER  RETAINING  CLAMP  IMPROVEMENT  1 
ADI  VIDEO  FILTER  RETAINING  CLAMP  IMPROVEMENT  3 
ADI  VIDEO  FILTER  RETAINING  CLAMP  IMPROVEMENT  3 
FLEET  ELECTRONIC  NARFARS  SUPPORT  GROUP  6 
FLEET  ELECTRONIC  WARFARE  SUPPORT  GROUP  INSTAL  5 
PROP  JUNCTION  BOI  REPLACEMENT  1 
PROF  JUNCTION  BOI  REPLACEMENT  1 
PROP  JUNCTION  BOI  REPLACEMENT  1 
PROP  JUNCTION  BOI  REPLACEMENT  1 
PROP  JUNCTION  BOI  REPLACEMENT  1 
PROP  JUNCTION  BOI  REPLACENENT  1 
PROP  JONCTION  BOI  REPLACENENT  1 
PROP  JONCTION  BOI  REPLACENENT  1 
KING  FOLD  WIRING, IMPROVEMENT  OF  3 
BRU10A  BRU11A  EJECTOR  BONB  RACES  NOD  2 
BRU10A  BB011A  EJECTOR  BONB  RACES  HOD  2 
BRU10A  BRD11A  EJECTOR  BONB  RACES  NOD  2 
BRU10A  BRD11A  EJECTOR  BONB  RACES  NOD  2 
BRO-10/11  BONB  RACE  IMPROVEMENTS  3 
BRU- 10/11  BONB  RACE  IHPBOVRHEHTS  3 
BBU-10/11  BONB  RACE  IMPROVEMENTS  3 
AERO  7A/7B/27A  BONB  RACE  BREECB  SUBASSY  HOD  2 
AERO-7A/7B  BONB  RACE  INPROVENENTS  3 
AERO-7A/7B  BONB  RACE  INPROVENENTS  3 
TRANSMISSION  FREEWHEELING  CLUTCH, DELETION  OF  6 
TRANSMISSION  FREEWHEELING  CLUTCH .DELETION  OF  E 
TRANSMISSION  FREEWHEELING  CLUTCH, DELETION  OF  6 
AN/ARC-159(Y]5  UHF  COHHUilCATIONS  1 
AN/ARC-159(V}5  UHF  COMMUNICATIONS  1 
AN/ARC- 159 (V ) 5  UHF  COHHUNICATIQNS  1 
AN/ARC- 1 59 ( V ) 5  UHF  COHHUilCATIONS  1 
LAUNCH  BAR  ACTUATOR  RETANLG  LOCEPAWL  ROLLER  3 
LAUNCH  BAR  ACTUATOR  RETANLG  LOCEPAWL  ROLLER  3 
WING  RCS  CONTROL  RODS, REPLACENENT  OF  1 
EA-6D  ONEGA  NAVIGATION/DUAL  LOI  INSTALLATION  4 
AN/ALQ-92  ANTENNA  SNITCHING  RELAY  NOD  3 
AN/ALQ-92  ELECTRONAGNETIC  INTERFERENCE  INPVNT  2 
CANOPY  LOCEING  IMPROVEMENT  5 
CANOPY  LOCEING  IMPROVEMENT  3 
CANOPY  LOCEING  IMPROVEMENT  3 
CANOPY  LOCEING  IMPROVEMENT  3 
CANOPY  LOCEING  INPROVEHENT  3 
INER  EXTENSION  OF  REFUELING  PROBE  6 
INER  EXTENSION  OF  REFUELING  PROBE  6 
EHER  EXTENSION  OF  REFUELING  PROBE  6 
A-7B/E  ENERS  (ARj  PROBE  EXTENSION  4 
A-7B/E  ENERS  (AR)  PROBE  EXTENSION  4 
EHER  EXTENSION  OF  REFUELING  PROBE  4 
A-7B/E  EHER  (AR)  PROBE  EXTENSION  4 


LVL  IIT$ 

QTY 

TOTBRS 
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1 

25 

256 

5 

0 

34 

1 

90 

24 

106 

4 

5 

3 

90 

0 

0 

0 

2 

3 

90 

0 

0 

0 

2 

6  152500 

12 

2602 

216 

884 

,  5 

1 

1 

1 

1 

1 

2650 

12 

127 

10 

10 

1 

2645 

5 

1 

0 

0 

1 
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0 

1 

2650 

12 

120 

10 

10 

1 

2650 

5 

1 

2700 

116 

523 

4 

10 

1 

2700 

1 

0 

0 

10 

3 

11090 

178 

15990 

89 

127 

2 

18 

891 

1384 

1 

1 

2 

18 

582 

941 

1 

1 

2 

18 

163 

229 

1 

1 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

3 

80 

80 

1 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1363 

2002 

1 

2 

3 

16 

27 

1 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

3481 

1 

116 

116 

12 

6 

4184 

1 

1 

1 

12 
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627 

1 

2 

1 

0 

347 
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1 

2 

1 

0 

0 

1 
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0 
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181 

2245 

12 

17 
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1 

1530 

62 

592 

7 

5 

4 

2550 

76 

6392 

84 

107 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

1  2 

1 

0 

0 

0 

42 

5 

0 

115 

0 

0 

0 

3 

242 

1 

3 

3 

3 

3 

72 

3 

3 

240 

3 

3 
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0 

6 

1700 
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29 
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MT.  ESI 


OS I ft  4/C 

TDI 

TITLE  LVL  EIT) 

QTY 

TOTERS 

UHBRS 

HERS 

81C9t  4-7 

44F500422 

2  00  B 

EHER  EXTEHSIOH  OF  REFOELIHG  PBOBE 

1  0 

411 

653 

1 

2 

81096  4-7 

44F500422I  2  00  C 

EBER  EXTEHSIOH  OF  BEFUELING  PROBE 

1  0 

215 

573 

2 

0 

81096  6-53 

411500279 

41  4 

SELF-RET4IHIHG  BOLTS .  IBCOBP  OF 

3  5 

98 

29256 

298 

200 

8105c  B- 53 

4HI503279 

42  4 

SELF-RETAIHIHG  BOLTS, IHCORP  OF 

3  5 

200 

81096  1-53 

411500279 

0243  B 

S1LF-BST&1N1MG  BOLTS, IHCORP  OF 

3  514 

217 

6560 

30 

200 

81098  H- 53 

AHI500279 

0244  B 

SELF-RETAIHIHG  BOLTS, IHCORF  OF 

3  686 

96 

5833 

60 

200 

81098  1-53 

411500279 

0245  B 

SILF-BET4IHIHG  BOLTS, IHCORP  OF 

3  230 

217 

6811 

31 

200 

81098  1-53 

411500279 

02B2  B 

S1LF-BET4IMIMG  BOLTS.IHCORP  OF 

3  64 

200 

81098  1-53 

A1I500279 

02B3  B 

SELF-RETAIHIHG  BOLTS, IHCOBP  OF 

3  170 

200 

81096  1-53 

411500279 

02B4  B 

SELF-RETAIHIHG  BOLTS.IHCORP  OF 

3  343 

200 

81098  1-53 

411500279 

02B5  B 

SELF-RET4IHIHG  BOLTS,I*CORF  OF 

3  343 

200 

81098  1-53 

411500279 

02B6  B 

SELF-RETAIHIHG  BOLTS.IHCORP  OF 

3  343 

200 

81098  1-53 

41I50C279 

02B7  B 

SELF-RETAIHIHG  BOLTS.IHCORP  OF 

3  490 

200 

81096  1-53 

41X500279 

02B8  B 

SELF-RETAIHIHG  BOLTS.IHCORP  OF 

3  230 

200 

81096  1-53 

41X500279 

02B5  B 

SELF-RETAIHIHG  BOLTS.IHCORP  OF 

3  78 

200 

81096  1-53 

41X500275 

02B4  B 

SELF-RETAIHIHG  BOLTS.IHCORP  OF 

3  76 

200 

81100  4-3 

446500500 

41  B 

AH/APS-133  COLOR  HEATHER  RADAR  SYS.IHSTL. 

3  20730 

14 

960 

68 

320 

81100  4-3 

44B500500 

0242  4 

AH/APS- 133  COLOR  HEATHER  RADAR  SYS.IHSTL. 

3  51910 

500 

81100  4-3 

AAB500500 

0343  4 

AH/APS-133  COLOR  HEATEER  RADAR  SYS.IHSTL 

3  25 

350 

81100  4-3 

44B500501 

41  B 

AH/ARC- 175/ARC-126/ARC- 220  COHH/HA?  IHSTL  OF 

4  16000 

14 

1800 

128 

360 

81100  4-3 

A4B500501 

42  B 

AH/ARC- 175/ARC- 126/4RC- 120  COHH/HAY  IHSTL  OF 

4  46000 

7 

480 

66 

240 

81100  4-3 

44B50C503 

41  B 

E4-3B  ESI  ALR-44  (Y),IIST4LL4TI0H 

4  103000 

14 

1348 

96 

335 

81100  4-3 

4AB50C503 

0200  4 

S0ST4IHABILITY  PR0GR4H  ESH-II  EA-3B 

3  0 

800 

81101  C-l 

4CV030002 

41  B 

QEC  HIRIHG/COHH/COHDDIT  REPL4CEHEHT 

4  1950 

24 

81101  C-l 

4CV030002 

42  B 

QEC  HIRIHG/COHH/COHDDIT  REPL4CEKEHT 

4  1950 

24 

81101  C-l 

ACY030002 

B1  B 

QIC  HIRIHG/COHH/COHDDIT  REPLACEHEHT 

2  1950 

24 

81101  C-l 

4CV03C0C2 

B2  B 

QEC  HIRIHG/COHH/COHDDIT  REPLACEHEHT 

2  1950 

24 

81102 

YZ461C721 

41  B 

BLEED  AIR  SHUTOFF  YALYE  BOD 

3  408 

1 

2 

2 

1 

81106 

1X4610726 

00  B 

1HG  IDG  OIL  COOLER  A51P9031-31  BOD  H4BT  OHLY 

2  0 

0 

0 

0 

4 

81107  4-6 

44E500515 

41  B 

REDDCTIOH  OF  GRODHD  ELECTRICAL  POHER.GYRO  SYS  5  2900 

63 

780 

12 

60 

81108  4-6 

44X500510 

41  B 

PYLOH  COHHECTOR  PLOG  1BPROYEBEHT 

5  1470 

63 

728 

11 

52 

81105  4-6 

441500508 

41  B 

EHY  PROTECTIOH  DC  D1ST  POHER  CIRCDIT  BREAEERS  1  607 

60 

361 

6 

3 

8111! 

TZA610737 

41  4 

REIHFORCED  RIHGASLEEYE  IH  HOSE  0HDERC4RR1AGE 

3  1 

0 

0 

0 

45 

81112 

YCA542544 

41  B 

LBAR1  GLOYE  YAHX  SWITCHING  ASSY 

3  150 

64 

182 

2 

8 

81112 

YCA542544 

42  B 

LBAR1  GLOYE  YAHE  SHITCEIHG  ASSY 

3  150 

28 

0 

0 

8 

81112 

YC4542544 

B1  B 

LH4RB  GLOYE  YAHE  SHITCIIHG  ASSY 

3  150 

0 

0 

0 

8 

81112 

YCA542544 

B2  B 

LB4RB  GLOYE  YAHE  SHITCIIHG  ASSY 

3  150 

0 

0 

0 

8 

81113  F- 14 

4X14500664 

41  B 

BOHDIHG  OF  IH-FLIGET  RIFDILIHG  PROBE  LIGHT 

2  7 

415 

1772 

4 

4 

81114 

YZA610725 

41  B 

HYDRAOLIC  FLOW  REGULATORS  BOD 

1  97 

73 

886 

12 

4 

81114 

YZA610725 

42  B 

HYDRAULIC  FLOH  REGULATORS  BOD 

1  97 

11 

15 

1 

3 

81114 

YZA610725 

B1  B 

HYDRAULIC  FLOH  REGULATORS  BOD 

2  8 

0 

0 

0 

1 

81114 

YZ4610725 

B2  B 

HYDRAULIC  FLOH  REGULATORS  BOD 

2  6 

0 

0 

0 

1 

61114 

YZ46 107251 

00  C 

HYDRAULIC  FLOH  REGULATORS  BOD 

1 

14 

301 

21 

20 

81114 

YZ461C7251 

1  00  C 

HYDRAULIC  FLOH  REGULATORS  BOD 

1 

2 

30 

15 

0 

81115 

YC4560763 

41  B 

LAU-93/4  LAOHCHER  UPGRADE 

4  41 

319 

1205 

3 

5 

81116 

YC4560762 

00  B 

AERO  274  BOBB  RACES  HOD 

1  0 

100 

338 

3 

1 

81119 

YC4542600 

00  B 

R1785A/4HG5  RIC  80LTIPACTQR  REPL 

2  0 

159 

346 

2 

1 

81119 

YC4542650 

41  4 

AHG-9  BDLTIPACTOR  RETROFIT 

2  1 

0 

0 

0 

3 

81122  F-4 

4FP500652 

41  B 

HYD  SOLEHOID  FLAP  SELECTOR  YALYE, HOD  OF 

1  155 

256 

5 

0 

5 

81122  F-4 

4FP500652 

B1  B 

HYD  SOLEHOID  FLAP  SELECTOR  YALYE, BOD  OF 

3  155 

3 

'*»'o 


SIP*  A/C  hi  Tti 


8200c  4-3 
82004 
82GG4 
82008  4-6 
8200f  4-6 
82006  4-6 
820(6  4-6 
82006 
820C6 
82006 
82006 

82013  AY-8 

82013 

82014  F-6 

82015  F- 14 
82015  F- 14 
82015  F-14 
82015  F-14 
82015  F-14 
82015  F-14 
82015 
82015 
82015 

82015 

82017  F-14 

82016  AY-8 
82021  B- 46 
82021  E-46 
82021  B-46 
82027 
82027 
82027 
8203C  P-3 
82030 

82030  P-3 

82031  P-3 
82031  P-3 
82031  P-3 
82031 
82C31  P-3 
62031 

82031 

82032  C- 130 
82032  C- 130 

82031  C-130 

82032  C-130 
82032 
82032 
82032 
82032 
82036  1-2 
82036  4-2 
82036 


4  44B50049S 
B  YCA54261Q 
B  YC454261C 
B  444500532 
B  444603532 
B  444500532 
B  444500532 
B  TG4624C16 
E  YG4624C17 
B  YG4624018 
4  YC4542626 
4  4YL500206 
4  YP4660444 
4  4FS500623 
B  4FK03G005 
B  AFH030005 
B  4FMG30005 
B  4FWC30005 
B  AFFic 00674 
B  AFH500692 
B  YC45427 OS 
B  YCA5427 OS 
B  YC4542719 
B  YC45427 19 
4  4FW50C 693 
B  4YL500196 
B  4BB50C345 
B  4HB50G345 
4  4IF500345 
B  YC454277 1 
B  YC4542771 
C  YZ4610754 
B  4PB500437 
B  VPE500437 
B  4PB50C457 
B  4FB500427 
B  4PB500427 
B  4PB500427 
B  YPB500427 
4  4PB500459 
4  YC4542785 
4  YC4542866 
4  ACH50G267 
B  4CH50028 1 
B  ACH500281 
B  ACH500261 
4  YC4542679 
4  YC4542871 
4  YZ4610833 
4  Y24610833 
B  4  KE  5  0  0  3 1 4 
B  4IB50C3 15 
4  Y2464G108 


0242  BF  8ADIG/CBAFF  COTTER  DISPKHSEES  IHST4L  4B43E 
41  AH/AYE-14  SiilHG  8AHDLE  C0IE4CTI0H  IE-1  ChASSI 
B1  AH/AYE-14  SiilHG  E4HDL4  COBBECTIOH  II  I  CB4SSI 

41  FLIGHT  CONTROL  SYSTEM,  80DIEIC4TI0I  OF 

42  FUGS'  COHTEOL  SYSTEM,  HODIF1CATIOH  OF 
B1  FLIGHT  COITSOL  SYSTEM,  HODIFICATIOH  OF 
B2  FLIGHT  CONTROL  SYSTEM,  HODIFICATIOH  OF 

41  T103238  FL4P  COITEGL  SIITCB  TEST  FIITCBE  HOD 
41  FL4P  DBIY4  G44B  BOI  TS  123SIFL100091  HOD 
41  128S4V606 16- 1  MODULE  YES!  COHSOLE  HOD 
00  FOEL  QUAIT1TY  G4G1HG  IHPBOYEHEHT 
41  OH  B04ID  OIYGEH  GEHEB4TIHG  SYSTEM 
41  OH  BOARD  OIYGEH  GEHEBAT1HG  SYS  BOD 
41  AH/APH-194(Y)  ELECT  ALTIMETER  RETROFIT  IHCORP 
41  HOD  TO  ACCEPT  TF30-P-4144  EHGIHES  F-14A 
B1  HOD  TO  ACCEPT  TF30-F-414A  EHGIHES  F-14A 
B2  HOD  TO  ACCEPT  TF30-P-4144  EHGIHES  F-14A 
1  00  HOD  TO  ACCEPT  TF30-P-4144  EHGIHES  F-14A 
41  H0DIFIC4T10H  TO  ACCEPT  TF30-P-4144  EHGIHES 
41  HOD  HID  COMPRESSION  BYP4S  BLEED  SYS  ACTD4TIOH 
41  GLOYE  YAHE  SWITCH  ASSY  BYPASS  BLEED  SYS 
B1  GLOYE  YAHE  SWITCH  ASSY  BYPASS  BLEED  SYS 
41  B/B  GLOYE  YAHE  SWITCH  ASSY  BYPASS  BLEED  SYS 
B1  R/H  GLOYE  YAHE  SWITCH  ASSY  BYPASS  BLEED  SYS 
41  IHC  4/C  WIRING  IMPROVEMENTS  F-14A 
41  DECH  POD, ELECTRICAL, PBOY  FOB 
00  INSTALLATION  OF  AH/ABH-118  TACAH 

0241  INSTALLATION  OF  AH/ABH-118  TACAH 

0300  INSTALLATION  OF  AH/ABH-118  TACAH 

41  AC  BBOSBLESS  GEHEB4TOB  CONYEBSIOH  TO  -163-4 

Bl  AC  BBOSBLESS  GENERATOR  COHYEBSiOH  TO  -163-4 

41  B-2  ELECTRICAL  GENERATORS 
41  ADD  EHY  COOLIHG  SYS  W4TERSPR4Y  P-3C 
El  ADD  EHY  COOLIHG  SYS  WATERSPRAY  P-3C 
1  00  ADD  EHY  COOLIHG  SYS  WATERSPRAY  P-3C 

41  AH/ASA-65  (Y)2  HAGHETIC  COHPEHSATOB  GBP  ADP 

42  4H/AS4-65  (Y)2  HAGHETIC  COHPEHSATOB  GBP  ADP 

43  AH/ASA-65  (Y)2  HAGHETIC  COHPEHSATOB  GRP  ADP 

El  AH/ASA-65  <Y)2  HAGHETIC  COHPEHSATOB  GBP  ADP 

41  BETBOFIT  ASQ-81  IH  LIED  OF  ASQ-10 

A!  AN/ ASQ 1 0  MAGNETOMETER  TWIH-T  FILTER 

A1  AH/ASA65  COHYEBSIOH  TO  -5 

00  TACOHO  EH?  HARDENING  LAYER  II 

41  TACAHO  GEHEBATOB  PBOTECTIOH  OHIT 

Bl  TACAHO  GEHEBATOB  PBOTECTIOH  OHIT 

B2  TACAHO  GEHEBATOB  PBOTECTIOH  OHIT 

00  TACAHO  EHP  BABDEHIHG  LAYER  2 

41  TACAHO  COHHOHICATIOH  CEHTBAL  POWER  DIS  PAHEL 

41  TACAHO  AC  GEHEBATOB  IHP  IHPOT  SBAFT  DISCHCT 

Bl  TACAHO  AC  GEHEBATOB  IHP  1BPDT  SBAFT  DISCHCT 

41  BOTODOHE  DRIVE  SYSTEH 

41  BOTODOHi  RETRACT  SYS.PYLOH  FAIBING.MOD  OF 

Ai  IMPROVED  BEABIHG  t  PACKING  BING  SEAL 


QTY  TOTHP6  ONERS  HEPS 


7  1080 
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6  442 

3  403 

4  209 


10454 

45 

70 

TO 

0 

58867 

377 

477 

6311 

40 

53 

2220 

23 

30 

580 

580 

580 

6076 

136 

625 
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8T  EST 

LVL  IIT$  QTY  TOTHrS  ONERS  BBS: 


r. 

82036 

A  TZA642108 

El 

I8PR0VEB  BIASING  4  PACKING  KING  SEAL 

3  950 

1 

8203c  C- 130 

A  ACH5G2261 

00 

FLIGHT  DICE  OB?  SECOBE  VOICE  SGBSYSTEH 

3  0 

48 

M3, 

l  ACKSS'lti 

A! 

FLIC-1”  DECK  P-F  SEGUES  VOICE  SUBSYSTEM 

3  25C0 

10 

v «. 

3 

16 

82033 

A  TCA542704 

A1 

PSI  80DEB  08-43  BEPLACE8ENT 

4  1 

64 

82042  C-9 

B  ACZ536G76 

00 

SINGLE-ENGINE  SECOND  SEG.CLI8B  PEES.  SWITCHES 

3  0 

28 

26 

0 

5 

w 

82042  C-9 

B  AC2500G76 

00 

FOIL  P08P  ELECTRICAL  CONDUIT  ASSEMBLIES 

3  0 

26 

192 

6 

24 

£ 

82042  C-3 

B  ACZ500061 

00 

FORWARD  PASSENGER  EHTRANCS  STAIRWAY  IMB  LIGET 

3  0 

26 

86 

3 

12 

82042  C-9 

B  ACZt'OOuCi 

1 

00 

FORWARD  PASSENGER  ENTRANCE  STAIRWAY  IID  LIGBT 

3  0 

0 

*  F 

82042  C-9 

B  ACZ500C82 

00 

CABGO  DOOB  FORWAED/AFT  STOPS  FTG  ATT  BOLTS 

3  0 

28 

42 

1 

3 

•f. 

82042  C-9 

B  ACZ500062 

1 

00 

CABGO  DOOR  FORWAED/AFT  STOPS  FTG  ATT  BOLTS 

3  0 

0 

82042  C-9 

B  ACZ500063 

00 

NOSE  LANDING  GEAR  RETRACT  CYL  FOSELAGE  FTG 

3  0 

28 

60 

2 

4 

6204.  C-9 

B  ACZ500G63 

1 

00 

BOSE  LAUDING  GEAR  RETRACT  CYL  FOSELAGE  FTG 

3  0 

0 

% 

82043  E-l 

B  AEA500170 

A1 

INSTAL.  AIM- 9  LAUNCH  CONTROL  SYSTE8 

3  30000 

60 

8302 

138 

305 

*/ 

4  J* 

82043 

A  VBT50G170 

El 

INSTALLATION  OF  SIDEWINDER  8ISSLE.AB-1J 

5  29000 

1 

248 

246 

248 

82043  1-1 

B  ABA500170 

1 

00 

INSTAL. OF  A18-9  LAUNCH  CONTROL  STSTE8 

3  0 

0 

V 

82043  E-I 

B  ABA500171 

A1 

INSTAL.  AIH-9  LAONCI  CONTROL  SYSTE8 

3  24000 

52 

8430 

162 

305 

82043 

A  VHT500171 

El 

INSTALLATION  OF  SIDEWINDER  BISSLE , AH- IT  TON 

5  149000 

1 

248 

246 

248 

82043  B-l 

B  ABA60C171 

1 

00 

INSTAL. OF  AI8-9  LAUNCH  CONTROL  SYSTE8 

3  0 

0 

82046  F-4 

B  AFF500662 

A1 

BF-4B  SIDE  LOOKING  RADAR  APD-10 

3  14700 

27 

3143 

116 

250 

»v, 

0, 

82045  f-4 

B  AFP500662 

A2 

EF-4B  SIDE  LOCKING  RADAR  APD-10 

3  15210 

4 

456 

114 

250 

-  * 

82045  F-4 

B  AFP500662 

B1 

BF-4B  SIDE  LOOKING  RADAR  APD-10 

3  389 

20 

82045 

A  TCA542624 

A1 

UPD-4  RADAR  RECONNAISSANCE  SYSTE8 

6  1 

160 

r* 

82046 

A  YGA624013 

00 

AN/OPD-4  RADAR  RECONNAISSANCE  SYSTE8 

6 

160 

I 

82046  F-4 

C  AFP50C661 

A1 

AN/ALOi-125  TACTICAL  ILEC  EICON  SYSTEM 

3  25 

1836 

82046 

A  YGA624C 19 

00 

AN/AS8305C  INT  BLANKER  TS  COMP  BI-9699/A-RF4B 

2 

1 

82047 

A  TCA542586 

A1 

OSH- 17  MISSION  RECORDER  AOTO  PLATBACK  TRK1LNG 

5  1 

9 

S 

82049  E-2 

B  AEB500303 

A1 

INCORP  OF  PDS  LEVEL  I  IMPROVEMENTS 

6  850000 

60 

16001 

266 

800 

82045  E-2 

B  A865303C3 

1 

00 

INCORP  OF  PES  LEVEL  I  IHP10VS8ENTS 

6  0 

0 

82049 

B  YZA640109 

A1 

54160-111  COUPLING  TYPE  PITCBLOCK  REGULATOR 

3  388 

10 

1 

82049 

B  YZA640109 

B1 

54H60-111  COOPLING  TYPE  PITCBLOCK  REGULATOR 

3  388 

10 

82051 

A  YCA542507 

00 

APQ- 148/156  RADARS  AFC  AND  SEARCH  RCYRS 

5 

1 

16 

16 

0 

82051 

B  YCA542563 

A1 

CRUISE  GUIDE  STRAIN  GAGED  FIXED  LINKS 

3  600 

0 

0 

0 

120 

82051 

B  YCA542566 

A1 

AN/APQ148/156B  RADAR  AUTO  FREQ  CONTROL 

2  21340 

146 

610 

4 

1 

y 

82061 

B  YCA542586 

A2 

AN/APQ148/156B  RADAR  AUTO  FREQ  CONTROL 

2  11000 

6 

19 

3 

1 

82051 

B  YCA542588 

B1 

AN/APQ148/156B  RADAR  AUTO  FREQ  CONTROL 

2  21340 

9 

22 

2 

1 

4  _ 

82051 

B  YCA542588 

1 

00 

AN/APQ148/156B  RADAR  AUTO  FREQ  CONTROL 

2  0 

4 

0 

0 

0 

82054 

A  TGA624014 

00 

AN/OPD-4  RADAR  RECONNAISSANCE  SYSTE8 

6 

0 

0 

0 

160 

82054 

A  YGA624C16 

00 

AN/OPD-4  RADAR  RECONNAISSANCE  SYSTE8 

6 

0 

0 

0 

160 

82056 

A  YCA542529 

A1 

AN/ALR-63  REPLACEMENT  OF  OBSOLETE  PARTS 

3  1 

0 

0 

0 

194 

‘v 

82060  F-4 

B  AFF500660 

A1 

ARC-159  RADIO  SETS 

3  20210 

263 

13322 

50 

153 

82060  F-4 

B  AFP50066C 

El 

ARC-159  RADIO  SETS 

3  57 

10 

8206C  F-4 

B  AFP50066C 

B2 

ABC-159  RADIO  SETS 

3  57 

2 

8206.  F- 14 

B  AFH500668 

A1 

COCKPIT  TELEVISION  SENSOE.INSTl  OF 

3  12350 

409 

51597 

126 

66 

>] 

82062  F - 1 4 

A  AFN50067C 

00 

TCS  SYSTI8/AYTR.80D  OF 

3  0 

415 

45201 

108 

240 

82062  F- 14 

B  AFK5C0670 

A1 

TCS  SYSTEM/AYTR.10D  OF 

3  10670 

409 

39787 

97 

174 

. 

82062  F-14 

B  AFN5G067Q 

fil 

TCS  SYSTEM/AYTR .MOD  OF 

3  420 

174 

82062  F-14 

B  AFK50067C 

Cl 

TCS  SYSTEM/AYTR ,MOD  OF 

3  10670 

174 

82062 

A  YF0500671 

00 

TCS/AVTR, INSTALLATION  OF 

1  0 

2 

360 

180 

240 

82062  F-14 

A  AFH500671 

00 

TCS/AVTR, INSTALLATION  OF 

3  0 

240 

82062 

B  YF0500671 

El 

TV  CABIRA/BECEiVER/RECORDEB  INSTALL 

4  134024 

6 

180 

30 

30 

* 

82062 

B  YCA542564 

A1 

AN/ANG9  TV  CA8ERA  SIT  INTERFACE  WRA  481962 

5  64000 

31 

94 

3 

16 

82062 

A  YCA542565 

A1 

AN/AII-0  TELEVISION  CAIERA  SET  INTERFACE 

3  16105 

12 

2 

0 

1 

82062 

A  YCA542566 

A1 

AN/AIK-1  TELEVISION  CAMERA  SET  INTERFACE 

3  324 

13 

4 

0 

1 

82086  4-7 
82086  4-7 

82088  4-7 
82C89  4-6 
82(89  4-6 

82089 
8206? 
6206? 
82085 
82  90 

82090 
82032 
82032 
82032 
82092 
82092 
82092 
82092 


B  44F500428 
B  AAF50G425 
B  44F500426 
B  448500551 
B  448500551 
4  YC4542875 
4  YC454287 3 
4  YCA542919 
4  YCA542919 
B  YC4542596 
B  YC4542596 
B  YC4542571 
B  YC4542571 
B  YC4542571 
B  YC4542571 
B  YC4542571 
B  YC4542571 
B  YC4542571 


00  ARRESTIKG  GEAR  BOOl  SHAHI 
00  ARRESTING  GEAR  BOOl  SHANI 
41  ADVISORY  LIGHT ,  FOIL  DBHP 
00  8ICB06TBIP  ANTENNAS  IHCOBP 
00  B1CBOSTPIP  ANTENNAS  IHCOBP 
41  AN/APN194  B4BAB  4LTIB8T8B  ZERO  LOCI 
B!  AH/4PH- 194  RADAR  4LTIB8T8E  IHD1C4TOR  8BB0B 
4!  AN/APN194  B4D4F  4LTIB8YIP  ZERO  LOCI 
B1  4H/4PH194  841)48  4LT1B8T8B  2IBO  LOCI 
41  BT-8664/4PI-764BT-988/4  IBPROYEKEHT  PLAN 
B1  BT-868A/APX-764BT-988/4  IfiPBOYEBEHT  FLAB 
41  AOTOFILOT  COHTBOL  ABP  C-T753/ASA-321 
B1  AOTOFILOT  COHTBOL  ABP  C-7753/ASA-32L 
B2  AOTOFILOT  COHTBOL  ABP  C-7753/4S4-324 
B3  AOTOPILOT  COHTBOL  ABP  C-7753/ASA-32A 
B4  AOTOFILOT  COHTBOL  ABP  C-7753/ASA-32A 
B5  AOTOPILOT  COHTBOL  ABP  C-7753/ASA-32A 
B6  AOTOPILOT  COHTBOL  ABP  C-7753/ASA-32A 


E* 


C:I?>  4/C 
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TITLE 

LVL 

im 

QTY 

TOTBPE 

DNERS 

HEPS  — 

8  2 11 6 

E  TG4623346 

41  AN/AHH23  COHTBOL  4  DISPLAY  TS  HOD 

5 

10494 

1 

1 

1 

94  , 

82062 

E  YGA613S46 

42  AH/AHH23  COHTBOL  4  DISPLAY  TS  HOD 

5 

8977 

0 

0 

0 

8106: 

B  TGA623?4! 

41  AH/AIM  TELE? ISIOH  CAHERi  SIT  1HTERH tCE 

6 

130601 

0 

0 

0 

32  ft 

82062 

E  TGA623547 

42  AH/AIM  T8L8TISIOH  CAMERA  SIT  IHTEBFACE 

6 

5111 

0 

0 

0 

4 

82064  F- 14 

B  APH50G656 

41  ISC  COHFEISSOB  D1SCBARGE  DDCT  HOD  F-14A 

3 

2350 

287 

1616 

5 

8 

82C64  P-14 

B  AFH503656 

42  ISC  COMPRESSOR  DISCEAEGE  DOC?  HOD  F-14A 

3 

2550 

154 

648 

4 

8 

82064  F- 14 

B  4FH500656 

2  0C  ISC  COMPRESSOR  DISCHARGE  DOCT  BOD  F-14A 

3 

0 

0 

82066  E-46 

A  AEE500374 

41  COCIFIT  LIGHTIHG  HOD  FOR  BHYS  COMPATIBILITY 

3 

38930 

108 

82066 

A  VBB500374 

11  COCIFIT  LIGHTIHG  HITS 

3 

1 

108  -v 

82066 

A  TPA660459 

00  SP83C  HELMEHT  HOOHTIHG  OF  AH/AYS6  STS 

1 

0 

39 

42 

1 

1  3 

62067  E-53 

A  AEX5CC348 

41  INCOB:  LIGHTIHG  STS  H/HIGHT  VISIOH  GOGGLES 

3 

0 

500  ‘ 

82068  B-l 

4  4B45uJ:16 

41  HIGBT  VISIOH  COCIPIT  COMPATIBLE  LIGHTIHG 

3 

0 

100 

82065  B-l 

A  4E4500184 

41  HVG  LIGHTIHG  4HD  AOEAL  ALERTIHG  STS 

3 

25 

so  a 

8206?  B-l 

A  ABA500165 

41  HVG  LIGHTIHG  4HD  AOEAL  STS 

3 

6250C 

180  M 

820"!  P-3 

B  APE500424 

41  INSTALLED  IT-75  P4BIIILL  PROYISIOHS 

6 

20000 

227 

51161 

225 

288 

82C'l  P-3 

4  4PB500464 

41  AH/AGC-9(V)2  HOD  TO  ACCOMMODATE  IT-75  RET80FI 

4 

25 

244  E 

82071 

B  TCA542574 

41  4370  COHHOHICATIOHS  SELECTOR  HOD 

6 

3000 

13 

14 

1 

12  “ 

820'1 

B  TC4542574 

B1  4370  COHHOHICATIOHS  SELECTOR  HOD 

3 

3000 

0 

0 

0 

11 

82071 

B  TCA542575 

41  4369  SIC0R8  SNITCHING  HATRII  IT75  PROVISIONS 

5 

2000 

2 

4 

2 

44  •  j 

82071 

B  TC4542575 

B1  4369  SEC0B8  SNITCHING  H4TEII  IT75  PEOVISIOHS 

5 

2000 

0 

0 

0 

44 

82ri 

E  TCA5425'6 

41  4508  COMMUNICATION  SNITCH  HATRII  HOD 

5 

7000 

2 

4 

2 

56  3 

82071 

B  TC4542576 

B1  4508  COHHOHICATIOH  SNITCH  HATRII  HOD 

5 

7000 

0 

0 

0 

56 

82071 

4  TCA542893 

41  4H/4GC9  HOD  TO  ACCOHOD4T8  IT75 

3 

0 

4 

11 

2 

1  'm 

82076  4-7 

B  AAF500434 

41  4-7B  PROPOLSIOH  SSH  JEM  INSTALLATION  OF 

3 

4000 

80 

2453 

30 

70  S 

82078 

B  TC4542597 

41  SL2-9C28G  AHGLI  OF  ATTACI  RELIABILITY  IHPVHT 

5 

648 

0 

0 

0 

11 

820’’9  C-2 

B  ACH50C121 

41  APX-72  TRANSPOHDIBS/MOUNTS.NIHING  PROV  IFF 

1 

806 

12 

153 

12 

13 

82082  8-2 

A  48E50031C 

41  ATTITODI  DIRECTOR  INDICATORS ,  CEG  OF 

6 

2300 

62 

2520 

40 

252  gj 

8:06:  E-: 

A  A8B50C310 

42  ATTITODF  DIRECTOR  INDICATORS ,CHG  OF 

6 

2400 

14 

252 

16 

252 

82082 

A  T8B500310 

11  ATTITOTI  INDICATOR  ID-1329 

5 

2000 

1 

1 

1 

460  M 

82083  8-2 

B  A8B5C0309 

41  AFCS  SAFETY  PNR  IHTERLOCI  RELAY  HOD  OF 

6 

75 

62 

2087 

33 

62  £ 

82064 

B  TZ461C738 

41  HOSE  NBEEL  STEEEIHG  D4BPER  REDESIGH 

3 

12950 

13 

3 

0 

16 

82084 

B  TZ461C738 

B1  HOSE  HHEEL  STEERIHG  DAMPER  REDESIGN 

3 

12950 

0 

0 

0 

16 

82086  4-7 

B  44F500425 

41  ARRESTING  GEAR  HOOI  SHAKE 

4 

384 

556 

4104 

7 

8  3 

82086  4-7 

B  AAF500425 

B1  4RRESTIHG  GEAR  EOOI  SHAKE 

4 

350 

18  9 

82086  4-7 

B  44F500425 

1  00  ARRESTING  GEAR  EOOI  SE4HI 

4 

0 

0 
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III  Til 

82052 

B 

VFP542571 

El 

62292 

B 

TCA5425'! 

00 
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A 

TCA5026:: 

a: 

•  V 

82054 

B 

TCA542602 

A1 

62ai4 
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IRC  CBASE-8ISISTAHT  OBABBORED  CB1K  SEATS 

3  43000 

83046  B-3 

AHC5004 1 3 

A1 

A 

BIABI8G  IHPROVIHERTS  FOB  FOOT  PEDAL  BODS 

3  25 

83046  B-3 

ABC500434 

11 

A 

BEARING  IHPVHRTS  FOOT  PEDAL  ADJDSTOR  BODS 

1  25 

83046  B-3 

ABC500416 

A1 

B 

1PCOBP  FBOIT  HIIG8D  S080BD0!  COVERS 

1  400 

83046  B-3 

AHC500418 

00 

B 

BEB0VAL  ABC-94  BF  BAD10/SEA  AICBOB  INSTALL 

1  9 

83046  H-3 

ABC500419 

00 

B 

ABN- 118  TACAN  RETROFIT  INSTALLATION 

1  0 

83046  B-3 

ABC500421 

A1 

A 

HODiFICATION  OF  SB-3D  DBF/ADF  SYSTEM 

1  0 

83046  B-3 

AHC500422 

A1 

A 

BOD. OF  A/C  INTERPHONE  COBBONICATION 

3  13050 

83046  B-3 

ABC500423 

00 

A 

SERVICE  LIFE  EXTENSION  PROGRAM 

3  0 

83046  B-3 

ABC500437 

A1 

A 

RESCUE  BOIST  ASST  BEPLACEBEIT  OF 

1  0 

83046  B-3 

ABC500438 

A1 

A 

SERVICE  LIFE  IXT1NTION  PROGRAM 

3  0 

83046  B-3 

AHC510036 

00 

A 

AUXILIARY  SERVO  HOD  B-3 

3  0 

83046 

TBC500396 

11 

B 

AOTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP , IMPROVEMENT  OF 

1  20 

83046 

VBC500399 

00 

A 

B-3D  TO  B-3F 

5  0 

83046 

VBC500402 

00 

A 

HAIR  BOTOB  HEAD  SERVICE  IMPROV 

3  0 

63046 

VBC5Q04G3 

00 

A 

BAIR  BOTOB  BEAD  BIFILAB 

3  0 

83046 

VBC500403 

He 

YBC  500403  lie 

IB 

83046 

YBC510045 

00 

C 

TAIL  DRIVE  SHAFT  IHPBOV 

3  0 

83046 

VBC510046 

00 

A 

HAIR  BOTOB  HEAD  SERVICE  IHPBOV 

3  0 

83046 

VBC510047 

00 

A 

HAIR  BOTOB  BEAD  SERVICE  IHPBOV 

3  0 

83046 

THC542732 

El 

B 

ASE  AHP  HOD 

4  10757 

8304* 

VEC542734 

El 

B 

ASE  CORTBOL  PAREL  HOD 

4  82 

83046 

TCA542732 

A1 

B 

AUTOMATIC  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  10760 

83046 

TCA542732 

Bl 

B 

AUTOMATIC  STABILIZATOR  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  10760 

83046 

TCA542732 

B2 

B 

AUTOMATIC  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  2600 

83046 

TCA542732 

B3 

B 

AOTOBATIC  STABILIZATOR  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  3000 

83046 

TCA542732 

B4 

B 

AUTOHATIC  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  118 

83046 

YCA542732 

B5 

B 

AUTOHAT1C  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  117 

83046 

TCA542732 

B6 

B 

AOTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  71 

83046 

TCA542732 

B7 

B 

AUTOHATIC  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  3100 

83046 

TCA542733 

00 

A 

AUTOHATIC  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

1 

83046 

TCA542733 

A1 

A 

AUTOHATIC  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

1  11470 

83046 

TCA542733 

Bl 

A 

AUTOHATIC  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  11470 

83046 

TCA542733 

B2 

A 

AUTOHATIC  STABILIZATOR  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  3000 

83046 

TCA542733 

B3 

A 

AUTOHATIC  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  120 

83046 

TCA5427  34 

A1 

B 

AUTOHATIC  STABILIZATION  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  82 

83046 

TCA542734 

Bl 

B 

AUTOHATIC  STABILIZATOR  EQUIP  IHPBOVEHERT 

3  82 

83046 

TCA542735 

A1 

A 

AUTOHATIC  STABILIZATOR  EQUIP  IHPBOVEHERT 

1  82 

83046 

TCA542967 

A1 

A 

DT299/AQS13  HTDBOPBOIl  COIDOIT  PROTECTOR 

3  0 

83046 

TGA624253 

00 

A 

HAIR  BOTOB  BEAD  SERVICEABILITY  IHPBOVEHERT 

3  0 

83048  P-3 

APB50043S 

A1 

A 

BEPLACI  COOLIRG  FARS 

1  25 

83048  P-3 

APB500457 

A1 

A 

AI/ALB- 66 ( V ) 3  BITBOFIT 

6  25 

83048 

TCA542841 

A1 

A 

AI/ALB66  1ETBOFIT 

3  0 

83049  P-3 

APB500442 

A1 

B 

STiUCTUBAL  IHPVHTS/DITCBIRG  CAPABILITY 

4  9300 

83045  P-3 

APB500458 

Al 

A 

IHPIOVI  DITCHING  CAPABILITY 

4  25 

83050  P-3 

APB500438 

il 

B 

B-1651/AIA  TOP  POSITIOR  IBSTAL 

1  2500 

83050 

VPB500438 

11 

B 

1-1651/ABA  OTPI  IICIIVEB  1RST  LIEU  OF  B-1047A  1  1 

83054  S-3 

ASB500193 

00 

A 

CV-2806/ASA-82  DISPLAT  GI11BATOB  OUT  BEPLACI  5  0 

83054  S-3 

ASB500193 

Al 

A 

BEPLACI  CV-2806/ASA-82  DISPLAT  GIIE1ATOB  URIT  6  25 

83063  1-2 

AI650C320 

Al 

A 

T-S6  KATIE  INJECTION  STS  INSTAL  E-2C 

6  25 

83064  1-2 

AIB50G321 

Al 

A 

IHPIOVI  ICC!  CAPABILITY  TiAC-A  PURE  E-2C 

6  650000 

QTY  TOTBBS 


164 


180 


132 

132 

132 


77B 

356 

154 


10 

0 


17 


65 


1000 


15 


60 

60 

60 

4 

7 

7 

6 

3 

4 

32 

sooo 

5 

8360 

4 

4 

6550 

317 

24 


46 

317 

317 


4 

80 

80 

4 

16 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

1 

3 

520 

1 

60 

286 

1 

1 

386 

386 

1175 

100 
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v 
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v, 

V. 
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N 
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5 
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TITLE 


HT.  ESI 

LYL  IIT$  QTT  TOTBBS  OHBRS  BEDS 


3 


s. 

83064  E-2 

AE65u0323 

A1  B 

TEAC-A  EADAE  AHTEH8A/8  CBABEEL  BOTABY  COOPLEE  6  3B+06 

61 

5280 

86 

528 

* 

fc 

83064  E-2 

AEE5G0525 

A2  B 

TEAC-A  EAIiEE  AHTEKEA/8  CBABEEL  EOTAET  COOPLEE  6  100 

8 

83064  E-2 

AEB5G0357 

A1  A 

EE  SHIELDED  COCKPIT  HIBDOHS.IBCBOP  OE 

6  25 

110 

83064 

YEB5G0321 

El  A 

TEAC-A  PB1BE  EADAE  IBPEOY 

5  644000 

1 

1 

1 

418 

? 

83064 

YEB500323 

El  B 

TEAH-A  AETEEEA  8  CBAEEL  EOTAET  COOPLEE 

5  150 

1 

1 

1 

50 

■.  ■> 

83064 

T6A623846 

A1  B 

AE/APB419  TS  PTLOE  AETEEEA 

2  250 

0 

0 

0 

1 

83068  T-2 

ATB500191 

A1  B 

BI  1BTEESIT!  AETl-COLLISlOB  STEOBE  LIGHTS  IBS  3  2570 

41 

S' 

83063 

YTB500191 

El  B 

BI  IETEESITY  AET1-COLLISIOE  STEOBE  LIGBTS  IBS  5  2566 

32 

.%■ 

•w* 

83073  T-39 

ATJ500629 

00  B 

BEAIES-GOODTEAE  P/E  9550338-1  CT-39 

1  0 

18 

187 

10 

12 

83073  T-39 

ATJ500629 

A1  A 

BEAIES-GOODTEAE  P/E  9550338-1  CT-39 

1  25 

1 

O' 

83078  C-130 

ACB5C0279 

A1  A 

AY10HIC  STS  IBPEOYEHEET  PEOG 

3  14600 

933 

■VJ 

83076  C-130 

ACB500279 

A7  A 

ayioeic  sts  imomm  peog 

3  14500 

933 

W-M 

83076  C-130 

ACB500279 

A8  A 

AYIOEIC  STS  IIPEOYEBEET  PEOG 

3  14500 

933 

V  ^ 

8307 9  c-130 

ACB500277 

A1  A 

C/EC-130  EOEL  QTT  STS  IIPEOYEBEET 

3  5000 

130 

83079  C-130 

ACB5C027? 

A2  A 

C/IC-130  EOEL  QTT  STS  IIPEOYEBEET 

3  5000 

130 

83079  C-130 

ACB500177 

A3  A 

C/IC-130  EOEL  QTT  STS  IIPEOYEBEET 

3  5000 

130 

83082 

TGA623933 

A1  B 

AB/ASB74  AOTOBATIC  PILOT  TS  BOD 

2  600 

0 

0 

0 

16 

83082 

TGA623933  1 

00  B 

AE/ASH74  AOTOBATIC  PILOT  TS  BOD 

2  0 

0 

0 

0 

0 

*  • 
y. 

83083  B-3 

ABC500427 

A1  A 

IICOEP  OE  AETI-COLLISIOI  STEOBE  LIGBT 

3  0 

40 

63063 

YCB542il8 

El  B 

TACAHO  TELETYPE  TEBBIEAL  EC-130G/Q  EEPLACE 

1  1 

30 

« . 

*  _ 

83083 

YCB542718 

E2  B 

TACABO  TELETYPE  TEBBIEAL  EC-1306/Q  EEPLACE 

1  1 

1 

30 

30 

30 

i 

83083 

TCA542716 

A1  B 

TACABO  TELETTPEEBITEB  TEBBIEAL  EEPLACEBEET 

1  51120 

1 

1 

1 

30 

83083 

YCA542718 

A2  B 

TACABO  TELETTPEEBITEB  TEBBIEAL  EEPLACEBEET 

1  51120 

1 

0 

0 

30 

83083 

TCA542718 

A3  B 

TACABO  TELETTPEEBITEB  TEBBIEAL  EEPLACEBEET 

1  25560 

0 

0 

0 

30 

83083 

TCA542718 

A4  B 

TACABO  TELETTPEEBITEB  TEBBIEAL  EEPLACEBEET 

1  25560 

0 

0 

0 

30 

,v 

83083 

TCA542718 

A5  B 

TACABO  TELETTPEEBITEB  TEBBIEAL  EEPLACEBEET 

1  25560 

0 

0 

0 

30 

83085  C-130 

ACB500269 

A1  A 

EBEEG  EOCIIT  COBBOH1CATIOES  STS  BOEITOB 

3  18000 

48 

■ 

83065  C-130 

ACB500269 

A2  A 

EBEBG  EOCIET  COBBOEICATIOES  STS  BOEITOB 

3  25 

48 

83085 

TCA542702 

A1  A 

DEDICATED  EBEEGEECT  EOCIET  COBB  STS  BOEITOB 

3  18000 

0 

0 

0 

48 

83085 

TCA542702 

A2  A 

DEDICATED  EBEEGEECT  EOCIET  COBB  STS  BOEITOB 

3  18000 

0 

0 

0 

48 

w. 

83086  C-130 

ACB500273 

A1  A 

B  AED  D  2504  TEOE  AIESPEED  STS 

3  2000 

35 

V, 

v 

83086  C-130 

ACB500273 

A2  A 

B  AED  D  2504  TEOE  AIESPEED  STS 

3  2000 

35 

83086  C-130 

ACB500275 

A1  A 

LTE-211  OBEGA  STS 

3  5900 

122 

83086  C-130 

ACB500275 

A2  A 

LTE-211  OBEGA  STS 

3  5900 

122 

•»■■; 

83086  C-130 

ACB500293 

A1  B 

LTE-72  IIEETIAL  EAYIGATIOE  STS 

1  20 

10 

39 

3 

4 

83086 

TCA542902 

A1  A 

TACABO  LTI72  IIEETIAL  BAY  STS  IESTL 

1  0 

0 

0 

0 

6 

83087  C-130 

ACB500276 

A1  A 

Al/APZ- 1 00( Y ) IFF  TEAESPOEDEB 

3  2100 

72 

/w‘ 

83087  C-130 

ACB500276 

A2  A 

AB/APX- 100 (? ) IFF  TEAESPOEDEB 

3  2100 

72 

-/’ 

8305?  C-130 

ACB50C276 

A3  A 

A1/API-100(Y)IFF  TEAESPOEDEB 

3  2100 

72 

83088  C-130 

ACB500272 

A1  B 

AE/APE-59E  EADAB  SET  »B  'a  1 

13 

75 

5 

V. 

83089 

YCA542760 

A1  A 

TACABO  TBPS  POECB  TAPE  LOADEB  EEPLACEBEET 

4  10000 

0 

0 

0 

8 

83090  C-130 

ACB500274 

A1  B 

AE/ABE-118  TACAE  STS  I1STAL 

1  3000 

3 

35 

11 

1 

V. 

83090  C-130 

ACB50C274 

A2  B 

AE/AEE-118  TACAE  STS  IESTAL 

1  200 

1 

83090  C-130 

ACB500274 

A3  B 

AE/AEE-118  TACAE  STS  IESTAL 

1  300 

3 

22 

7 

2 

»  , 
V. 

83096 

TPA660446 

A1  C 

PAEACBOTE  CAEOPT  AOTO  SEA  MATES  BELEASE 

2  2900 

2076 

3577 

1 

1 

83096 

TPA660446  1 

00  c 

PAEACBOTE  CAEOPT  AUTO  SEA  MATES  EELEASE 

2  0 

97 

180 

1 

0 

83096 

TPA660446  A 

A1  B 

PAEACBOTE  CAEOPT  AOTO  SEA  MATEB  EELEASE 

2  2900 

779 

1868 

2 

1 

83096 

TPA660446  A1 

00  B 

PAEACBOTE  CAEOPT  AOTO  SEA  HATES  EELEASE 

2  0 

41 

66 

1 

0 

"  M 
-'. 

83096 

TPA6604461A1 

00  C 

PAEACBOTE  CAEOPT  AOTO  SEA  MATES  EELEASE 

2  0 

8 

11 

1 

0 

'-» 

83097 

TCA560771 

A1  B 

A1E07A5  A  7B4  BOHB  EACIS  BOD 

3  1700 

0 

0 

0 

8 

8309? 

TCA560771 

A2  B 

AEE07A5  A  TB4  BOHB  EACIS  BOD 

3  2710 

0 

0 

0 

8 

83098  C-131 

ACB500059 

A1  A 

IESTAL  COLLIES  YIB31/ADF60/SPI-401C  FLT  DIE  S  5  25 

1 

83098  C-131 

ACI500060 

00  B 

EEPLACE  M1LCOI  807A  HITB  COLLIES  20B 

3  0 

3 

0 

0 

80 

IT.  1ST 

VL  IIT$  QTT  TOTHiS  DUBES  BEES 
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TITLE 


B 

L 


83095  C- 131 

ACH500C6 1 

00  B 

XAC/ACCESSOE18S  SEC. VEIT  D  tOSE/FIBE  DETECT  0 

83095  C- 131 

AC»5CC-t: 

1  00  B 

IAC/ACCESSOBIES  SEC. VEST  DB.B0SE/FI8E  DETECT  1  0 

83095  C- 131 

ACH500G61 

A1  A 

PILOT/COPILOT  SBOOLDEE  BABIESS  BESTBAIHT  STS  1  25 

83098  C-131 

AC1500065 

41  A 

I1STALL  BEN  CABIN  PBISSOBE  C0IT08L  SYSTEM 

3  25 

83096  C-131 

ACS500066 

A1  A 

IKSTALL  LITTON  LTP211  OMEGA  NAVIGATION  SYSTEM  3  25 

83058  C-131 

ACK5D0D67 

A1  A 

IIST  OF  SOLID  STATE  INVERTER 

1  25 

83101  8-2 

ABB500296 

00  B 

IISTL  OF  MODIFIED  AP8/1? 1(¥ )8ADAR  ALTIM.SYS.  1  0 

83101  8-2 

ABB50029E 

1  00  B 

I1STL  OF  MODIFIED  APM/1T1(¥)BADAB  ALTIM.  STS.  1  0 

83101  8-3 

ABC500406 

OG  B 

MODIFIED  APM71  SADAE  ALTIMETEB  STSTEM  IHSTL  1  0 

83101 

VCH542692 

0212  B 

APM71(?)  8ECEIYEB  IMITTEB  HOD 

2  3000 

83101 

YEB542692 

02E2  B 

API-17KV!  RECEIVES  XMITTIB  HOD 

2  3000 

83101 

VBB542E92 

0212  B 

i?MTl(V)  RECEIVER  IMITTEB  HOD 

2  3000 

83101 

YBC542692 

02E2  B 

APH-lTl(V)  RECEIVER  IMITTEB  HOD 

2  3000 

83101 

VBR542692 

0212  B 

APB-173  (V )  RECEIVER  HITTER  HOD 

2  3000 

83101 

YHT542692 

02E2  B 

APB-171 ( V )  RECEIVER  IHITTIR  BOD 

2  3000 

83101 

YHP542692 

02E2  B 

APB-171(V)  RECEIVER  HITTER  HOD 

2  3000 

83101 

VTH542692 

0212  B 

APB-171(V)  RECEIVER  HITTER  HOD 

2  3000 

83101 

TCA542692 

A1  B 

AI/APH171  RADAR  ALTIMETEB  HOD/BABS 

3  6000 

83101 

TCA542692 

B1  B 

AM/APB17 1  SADAE  ALTIMETEB  HOD/BAMS 

3  3000 

83104 

VAE542691 

A1  B 

ARC-51A  RECEIVER  I-HITTIR  HOD 

2  300 

83104 

VAE542691 

02A2  B 

ARC  51A  BIC/HITTIB  HOD 

3  41 

83104 

VAE542891 

03A3  B 

ABC-51A  REC/I-HITTIR  HOD 

3  82 

83104 

YAE542691 

04A4  B 

PFR-AHP  ARC-51A  HOD 

3  321 

83104 

VAE542691 

05A5  B 

HICH  TOSER  ARC-51A  BOD 

3  130 

83104 

VAE5426S1 

06A6  B 

HAH  CHASSIS  ARC-51A  HOD 

3  108 

83104 

YAF542691 

A1  B 

ARC-51A  RECEIVER  I-HITTIR  HOD 

2  300 

83104 

VAF542691 

02A2  B 

ARC  51A  ilC/IHITTEB  HOD 

3  41 

83104 

TAF542691 

03A3  B 

ARC-51A  REC/I-HITTIR  HOD 

3  82 

83104 

VAF542691 

04A4  B 

PFR-AHP  ARC-51A  HOD 

3  321 

83104 

VAF542691 

05A5  B 

HECB  TONER  ARC-51A  HOD 

3  130 

83104 

VAF542691 

06A6  B 

HAH  CHASSIS  AEC-51A  HOD 

3  108 

83104 

YEP542691 

A1  B 

ARC-51A  RECEIVER  I-HITTER  BOD 

2  300 

83104 

YFP542691 

02A2  B 

ARC  51A  SIC/IHITTIR  HOD 

3  41 

83104 

YEP542691 

03A3  B 

ARC-51A  REC/I-HITTIR  HOD 

3  82 

83104 

VEP542691 

04A4  B 

PBB-AHP  ABC-51A  HOD 

3  321 

83104 

YEP542691 

05A5  B 

BICE  TOPEE  AEC-51A  HOD 

3  130 

83104 

VFP542691 

06A6  B 

HAH  CHASSIS  ARC-51A  HOD 

3  106 

83104 

VBR542691 

A1  B 

ARC-51A  RECEIVES  I-HITTEH  HOD 

2  300 

83104 

VHB542691 

02A2  B 

ARC  51A  BEC/IMITTEB  HOD 

3  41 

83104 

VB15426S 1 

03A3  B 

ARC-51A  REC/I-HITTER  HOD 

3  82 

83104 

YHR542691 

04A4  £ 

PBB-AMP  ARC-51A  HOD 

3  321 

83104 

VHR542691 

05A5  B 

HICH  TOPEE  ABC-51A  HOD 

3  130 

83104 

¥88542691 

06A6  B 

HAH  CHASSIS  ARC-51A  HOD 

3  108 

83104 

YB0542651 

A1  B 

ARC-51A  RECEIVES  I-HITTEB  BOD 

2  300 

83104 

YB0542691 

02A2  B 

ARC  51A  RIC/IHITTER  HOD 

3  41 

83104 

Y80542691 

03A3  B 

ARC-51A  REC/I-HITTER  HOD 

3  82 

83104 

VHU542691 

04A4  B 

PFR-AHP  ARC-51A  HOD 

3  321 

83104 

¥80542691 

05A5  B 

HECB  TOPER  ARC-51A  HOD 

3  130 

83104 

¥80542691 

06A6  B 

HAII  CHASSIS  AIC-51A  HOD 

3  108 

83104 

YPB542691 

41  B 

AIC-51A  RECEIVER  I-HITTIE  HOD 

2  300 

83104 

YPB5426S1 

02A2  B 

AIC  51A  RIC/IHITTER  HOD 

3  41 

83104 

VPB542691 

03A3  B 

ABC-51A  BIC/I-HITTEB  HOD 

3  82 

83104 

YPB542691 

04A4  B 

PFR-AHP  ABC- 5 1A  HOD 

3  321 

■*  * "  * m  *  *  *  *^^ ***%** 

«  ^  -a* -* ^  ^ »W ■ 

33  35  1 

8: 

41 

115  84  0 

229  116  $ 


53  144  2 

1  1  1 


1  8  8 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 


4 


4 


4 

6 


83104 

YPB54269! 

05A5 

B 

BICE  TONES  APC-51A  BCD 

3  130 

1 

4 

4 

4 

83104 

VPB542691 

06A6 

B 

BAIN  CHASSIS  ABC-51A  BOB 

3  108 

1 

8 

8 

6 

83104 

YCA542691 

A1 

B 

1T743B/ABC51A  RELIABILITY  BAINTAINABILITY 

3  3 

5 

0 

0 

8 

83104 

TCA542691 

02A2 

B 

8T743B/ARC51A  RELIABILITY  BAIRTAIHABLITY 

3  41 

0 

0 

0 

1 

83104 

YCA542691 

03A3 

B 

RT743B/ARC51A  RELIABILITY  HA1RTA1RABILITY 

3  82 

0 

0 

0 

1 

83:04 

YCA54269 1 

04A4 

B 

RT743B/ARC51A  RELIABILITY  BAIRTAIHABLITY 

3  321 

0 

0 

0 

2 

83104 

TCA542691 

05A5 

B 

RT743B/ARC51A  RELIABILITY  BAIRTAIHABLITY 

3  130 

0 

0 

0 

4 

83104 

TCA542691 

06A6 

B 

RT743B/ARC51A  RELIABILITY  BAIRTAIIABILITY 

3  108 

0 

0 

0 

8 

83106 

TIB542705 

11 

B 

BDB1  ID  663C/0 

3  1 

1 

8 

8 

8 

83106 

YCA542705 

A1 

B 

ID663C/C  BDH1  BOD  TO  ID663D/B 

3  603 

0 

0 

0 

9 

83106 

TCA542705 

Bl 

B 

ID663C/0  BD1I  BOD  TO  ID6S3D/0 

3  603 

0 

0 

0 

9 

83111 

TCA542703 

A1 

A 

S1COB1  BARRON  BAID  OSDERHIRE  CAP  TACABO  SYS 

4  1 

1 

0 

0 

88 

83114  B-2 

ABB500297 

00 

B 

HOD  Of  APB- 182 ( Y ) RADAR  RAYIGATIQR  SIT 

1  0 

98 

286 

2 

5 

83114  H-3 

ABC500405 

00 

B 

BOD.  Of  APR- 182(7 JDOPPLIR  RADAR  SYSTIB 

1  0 

229 

815 

3 

8 

83114 

TBB500297 

00 

B 

APR- 182  RADAR  RAY  SIT  BOD 

1  0 

2 

10 

5 

5 

83114 

?BB542656 

11 

B 

APR- 182  RADAR  IHPBOY 

2  1 

2 

8 

4 

4 

83114 

TBC542656 

12 

B 

APR- 180  RADAR  IHPBOY 

2  1 

1 

4 

4 

4 

83114 

YCA542658 

A1 

B 

AH/APH-182  RIL&BA1RT  IBPROYIBIRT 

1  9890 

49 

299 

6 

4 

83114 

YCA542658 

A2 

B 

4R/APR-182  RELAMA I  NT  IBPROVEHSNT 

1  10010 

82 

512 

6 

4 

83114 

YCA542656 

A3 

B 

AH/APH-182  RILABAIRT  IMPROVEMENT 

2  11500 

32 

253 

7 

8 

83114 

TCA542658 

Bl 

B 

AH/APH-182  RILABAIRT  IHPROV1HIHT 

3  7280 

2 

6 

3 

2 

83114 

TCA542658 

B2 

B 

AH/APH-182  RILABAIRT  IMPROVEMENT 

3  7190 

9 

52 

5 

2 

83114 

TCA542658 

B3 

B 

Al/APR-182  RILABAIRT  IMPROVEMENT 

3  8700 

0 

0 

0 

2 

83114 

TCA542658 

B4 

B 

AH/APH-182  RILABAIRT  IHPROVEMERT 

3  3000 

3 

60 

20 

4 

83114 

TCA542658 

B5 

B 

41/APR- 182  RILABAIRT  IMPROVEMENT 

3  3040 

32 

324 

10 

2 

83115  1-2 

AKB500324 

A1 

A 

IY-75  PAR11ILL  SECORE  YOICI  IQDIP  IRSTAL  S-2C  3  25 

208 

83117  B-l 

ABA500189 

A1 

A 

1RSTL  APR- 44 ( V ) 3  RADAR  H4RRIRG  STSTSB 

3  9650 

120 

83117  B-l 

ABA5001S9 

Bl 

A 

IRSTL  APR- 44 ( V ) 3  RADAR  WARNING  STSTIB 

3  50 

120 

83117  B-l 

ABA5D0189 

B2 

A 

IRSTL  APB- 44 ( V ) 3  RADAR  WARHIHG  STSTIB 

3  850 

120 

83117  B-l 

ABA500190 

41 

A 

IRSTL  Of  APR-44(V)3  RADAR  WARHIHG  SYSTIB 

3  9960 

120 

83117  B-l 

ABA50019C 

Bl 

A 

IRSTL  Of  APR-44(V)3  RADAR  WARRING  SYSTIB 

3  50 

120 

83117  B-l 

ABA500190 

B2 

A 

IRSTL  Of  APR-44(V)3  RADAR  WARNING  SYSTIB 

3  850 

120 

83117 

YBT500189 

11 

A 

4PR-44(V)3  RADAR  RARRIRG  SYS 

3  9860 

120 

83117 

VBT500190 

11 

A 

RADAR  RARRIRG  SYS 

3  9952 

120 

83119 

TCA542923 

A1 

A 

T1487/ALT41  HIGH  FREQ  ROISI  CARD 

5  0 

0 

0 

0 

1 

83120  F- 14 

AFH500705 

A1 

B 

GDR  GAS  PDRGI  DR.fOD  SCRUBS, IRSTL  Of 

1  500 

511 

4688 

9 

15 

83120  f-14 

AFK5007051 

41 

C 

GOR  GAS  PDRGI  DR.fOD  SCRESRS, IRSTL  Of 

1  500 

226 

2583 

11 

15 

83120  F-14 

APH500731 

A1 

A 

REDISIGN  GDR  GAS  PDRGI  DOOR 

3  25 

120 

83120 

YGA624475 

41 

A 

GDR  GAS  PDRGI  DOOR 

3  0 

0 

0 

0 

1 

83123  A-7 

AAI500439 

A1 

A 

Tf-41  IRG  IRSTAL  TA-7C/EA-7L 

3  25 

7400 

83123  A-7 

AAF500439 

Bl 

A 

Tf-41  IRG  IRSTAL  TA-7C/IA-7L 

3  4050 

7400 

83123  A-7 

AAF500439 

B2 

A 

Tf-41  IRG  IRSTAL  TA-7C/1A-7L 

3  2910 

7400 

83123  A-7 

AAF500439 

B3 

A 

Tf-41  IRG  IRSTAL  TA-7C/IA-7L 

3  1080 

7400 

83125  S-3 

ASB500194 

41 

B 

HOD  LIAD  IDC1  TLA?  CONNECT  LIRI 

1  1480 

181 

3319 

18 

12 

83126 

TCA542737 

41 

A 

AR/ASA82  TATICAL  DISPLAY  SYS  SRA  IBPROYIBIRT 

4  10100 

0 

0 

0 

1 

83126 

TCA542737 

42 

A 

4I/ASA82  TACTICAL  DISPLAY  SYS  SRA  IBPROYIBIRT  4  4400 

0 

0 

0 

1 

83126 

YCA5427  37 

Bl 

A 

4I/ASA82  TACTICAL  DISPLAY  SYS  SRA  IBPROYIBIRT  4  10100 

0 

0 

0 

1 

83126 

TCA542737 

B2 

A 

4R/ASA82  TACTICAL  DISPLAY  SYS  SRA  IBPROYIBIRT  4  4400 

0 

0 

0 

1 

83126 

YGA624371 

41 

A 

4I/ASA82  TACTICAL  DISPLAY  SYS 

5  0 

0 

0 

0 

1 

83127  S-3 

ASB500197 

41 

4 

BLG  AIT  TORQUE  TOBI  ASSY  PIR  SOPT  BOD 

1  25 

14 

83129  A-4 

AAC500656 

A1 

4 

TISAC  GENERATOR 

1  25 

3 

83130  A-3 

AAB500508 

41 

4 

STRDCTDRAL  Lift  IBPROYIBIRT 

3  25 

2717 

83130  A-3 

AAB500509 

41 

A 

fLIGBT  DATA  fATIGOI  LIfl  TRACKING  RECORDIR 

3  25 

48 

CSIPf  A/C 


TITLE 


LTL  IIT$  QTY  TOTBBS  DHEES 


TDf  III 


83130  A-3 
63133  1-2 
83133  1-2 
63133  1-2 
63136  1-3 

83136  1-3 

83137 
83139  F-4 
83139  F-4 
83139  F-4 

83141  P-3 

83142  1-1 

83143  P-3 
83145  1-53 
83145 
83145 

83145 

83146  1-53 


AAB590517 
AIB50C26C 
AIB50C26C 
AEB50028C 
ABC50D43  2 
ABC500435 
TCA542714 
AFP500667 
AFP500667 
AFP500667 
APB500444 
AHA500175 
APB500446 
A11500332 
VBD50C332 
VBD624213 
TGA624213 
ABX510067 


CATAPULT  BOO!  SOPPOBT  STRUCTURE  BIDESIGFi 
SHELF  ASST  (FIRE  WALL)  ELECT  COHRECTORS , EEPLA 
S1ELF  ASST  (FIREWALL)  ELECT  CORRECTORS , REPLA 
SHELF  ASST  (FIREWALL)  ELECT  COIRECTORS.REPLA 
YAPOR  CTCLE  SYSTEM  HOT  GAS  BTPASS  BOD. 

YB-3D  COOLIRG  OF  TAIL  COPE  ATIOP1CS 

COAXIAL  ATTERTOATOR  IFF  IRTERROGATOR  HIRIRG 

REWIRE  AFT  COCEPIT  I*  RF-4B  A/C 

REWIRE  AFT  COCIPIT  RF-4B 

REWIRE  AFT  COCEPIT  RF-4B 

IISTAL  SATCOl  IP  YP-3A  A/C 

AR/ARC-186(?)  RADIO  TRARCEIffR  IPSTAL 

BLG  DOOR  RETRACT10R  CYLIRDER  SDPT  FITTIPG 

IPC  BIL-B-83282  HYDRAULIC  FLD1D 

IiC  OF  HIL-H-83282  HYDRAULIC  FLUID 

IIC  OF  H1L-B-83282  HYDRAULIC  FLUID 

IPC  OF  H1LH83282  BTD  FLUID 

IBPY  HAIR  GB  LOCERUTS/WASBERS 


3  380 

3  1200 

3  250 

2  250 


3  276540 

3  300 

3  300 

3  25 

1  1120 

1  650 


3  25 


83149  1-2  AHB500289  1  00  B  IBP?  H2  PTLOP  A  HORIZOIAL  STABILIZER 

83149  1-2  AHB50C290  A1  B  IMPRVBT  TO  H2  TAIL  EOTOl  GEARBOX  HOUS1PG 

83149  H-2  AHB500290  B1  B  IBPRTHT  TO  H2  TAIL  IOTOR  GEARBOX  HOUSIRG 

83149  1-2  AHB50C290  1  00  B  IBP8FBT  TO  12  TAIL  IOTOR  GEARBOI  HOUSIRG 

83149  1-2  AHB50C306  A1  A  EA- FLEX  BA1P  DRIVE  SHAFT  ASSEMBLY 

83149  1-2  AHB500310  A1  B  BAIP  GEARBOI  LORG-TERB  IMPROVEBERT  CBAPGES 

83149  1-2  AHB500310  1  00  B  HAIR  GEARBOI  LOPG-TERM  IHRPOf EHEKT  CHARGES 

83149  H-2  AHB500324  A1  A  STROBE  AITI-COLLISIOP  LIGHT 

83149  H-2  ABB510022  A1  B  BAIP  GEARBOI  ASST  READIRISS  IHPV  CBAPGES 

83149  1-2  AHB510022  Bl  B  BAIP  GEARBOI  ASST  READIRISS  IBP?  CBAPGES 

83149  fi-2  AHB510022  1  00  B  BAIP  GEARBOI  ASST  READIPESS  IBP?  CBAPGES 

83149  1-2  AHB510022  A1  B  TAIL  ROTOR  BEARIPG  READIPESS  IHPVBT 

83149  E-2  AHB510C23  Bl  B  TAIL  ROTOB  BEARIPG  READIPESS  IBPVBT 

83149  1-2  ABB510024  A1  B  IMPRVMTS  TO  TAIL  ROTOB  GEARBOI  HOUSIRG 

83149  H-2  A1B510024  Bl  B  IMPRVMTS  TO  TAIL  ROTOR  GEARBOI  BOOSIIG 

83149  H-2  A1B510C24  1  00  B  IBPRTBTS  TO  TAIL  ROTOR  GEARBOI  HOUSIRG 

83149  VHB50G290  El  B  TAIL  ROTOR  GEARBOI 

83149  F1B5C0310  El  B  SH2F  BAIP  GEARBOI  LOIG  TERM  IMPROVEMERT 

83149  YBB560310  1  El  B  SH2F  BAIP  GEARBOI  LOIG  TIRE  IMPROVEMENT 

83151  A-4  AAC500644  A1  B  COOITIIG  ACCELIROEET1R  G100P  IPSTAL 

83151  A-4  AAC500644  A2  B  COOITIIG  ACCELEROEETER  GROUP  IPSTAL 

83151  F- 14  AFW500700  A1  B  STRUCTURAL  BOD  C  98  FATIGUE  TESTIPG) 

83151  F- 14  AFi5007C't  Cl  B  STRUCTURAL  BOD  (A/C  98  FATIGUE  TESTIPG) 

83151  F  14  AFW500701  A1  FUSELAGE  STATIOP  532.5  T  FITTIPG  BIDESIGP 


3  9920 

3  9870 


49  3783 

49  1740 


29  24310 
21  10949 
13  8515 


184  1080 

453  2689 


83147  1-46 

A1R500111  B 

00  B 

EITERPAL  EPGIIE  ARBOR 

1 

0 

315 

583 

83148  1-3 

ABC500398 

A1  B 

AR/iRC- 186( V)VHF  RADIO  IPSTALLATIOP 

1 

1890 

99 

3131 

83148 

YCA542773 

A1  B 

AP/AWW4  FOZE  FUPCTIOB  COITROL  FACEPLATE  REPL 

1 

105 

173 

344 

83148 

YCA542773 

A2  B 

AR/AWW4  FUZE  FUPCTIOP  COITROL  FACEPLATE  REPL 

1 

105 

184 

355 

83148 

TCA542773 

Bl  B 

AR/AHW4  FUZE  FUPCTIOP  COITROL  FACEPLATE  REPL 

3 

105 

0 

0 

83148 

TCA542773 

B2  B 

AR/AWW4  FUZE  FUPCTIOP  COITROL  FACEPLATE  REPL 

6 

105 

0 

0 

83148 

TCA542774 

A1  B 

AM/AWW8  FUZE  FUPCTIOP  COITROL  FACEPLATE  REPL 

1 

79 

98 

143 

83148 

TCA542774 

Bl  B 

AM/AWW8  FUZE  FUPCTIOP  COITROL  FACEPLATE  REPL 

3 

79 

0 

0 

83149  B-2 

AHB500287 

A1  A 

TAIL  ROTOR  BEARIPG  READIPESS  IMPVHT 

3 

25 

83149  1-2 

AHB500289 

A1  B 

IBPV  12  PTLOP  A  HORIZONTAL  STABILIZER  BOUPT 

3 

19602 

137 

153 

83149  1-2 

AHB500289 

Bl  B 

IBP?  12  PTLOP  A  HORIZONTAL  STABILIZER 

3 

12790 

■vVv.-VW/W 


1 

131 

141 

200 

1 

0 

3 

0 

3 

2673 

3 

2658 

1 

5900 

3 

0 

3 

12660 

3 

14937 

3 

9703 

3 

9703 

3 

0 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4500 

3 

3950 

3 

1500 

463 

108262 

3 

60000 

3 

1500 

474 

14630 

QTY  TOTHES 


«!  \ 

y 

83152  F-14 

AFW500702 

A1  A 

STUB  DUCT  BAIL  CBG  FB  AL0BIN0B  TO  TITANIOB 

3 

.N 

83152  F-14 

AFN5CO"03 

A1  B 

BACILLI  ASSEMBLY  BOB 

3 

83152  F-14 

AFN500703 

A2  B 

BACILLI  ASSEMBLY  BOD 

3 

■ 

83152  F-14 

AFW500703 

A3  E 

BACILLI  ASS1HBLY  BOD 

3 

y 

-  * 

83152  F-14 

AFN500704 

A1  B 

FIB  ASSEMBLY  IBTI8FIEIBC1  FIT  FAST1B1ES 

3 

fim 

83152  F-14 

AFN500704 

B2  B 

FIB  ASSEBBLY  IBTlEFlElliCl  FIT  FASTIB1ES 

3 

83152  F-14 

AFN50G7G4 

00  B 

FIB  ASSEMBLY  IBT1EFEE1BC1  FIT  FAST1B1ES 

3 

<$ 

83152  F-14 

AFN5Q0711 

A1  A 

ACCESS  PABIL  A  DOOE  FAST1BEE 

3 

y 

83152  F-14 

AFK500716 

A1  B 

STATIOB  568  BACILLI  BULKHEAD 

3 

83152  F-14 

AFN50G718 

A2  B 

STATION  569  NACELLE  BULKHEAD 

3 

83152  F-14 

AFD50C722 

A1  A 

IN?  COBTEOL  STS  DUCT  BAT  CBABGES 

3 

83152  F-14 

AFN500722 

BA  A 

IN?  COBTEOL  STS  DUCT  BAT  CHANGES 

3 

83152  F-14 

AFW5007  22 

BB  A 

EB?  COBTEOL  STS  DOCT  BAT  CHANGES 

3 

83152  F-14 

AFN500722 

BC  A 

EB?  COBTEOL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

3 

■,*; 

83152  F-14 

AFN500722 

Bl  A 

EB?  COBTEOL  STS  DOCT  HAT  CBABGES 

3 

r~“ 

83152  F-14 

AFK500722 

B2  A 

IB?  COBTEOL  STS  DOCT  BAT  CHANGES 

3 

83152  F-14 

AFK5007  22 

B3  A 

EB?  COBTEOL  STS  DOCT  BAT  CHANGES 

3 

V 

*v* 

83152  F-14 

AFW500722 

B4  A 

IB?  COBTEOL  STS  DOCT  BAT  CBABGES 

3 

83152  F-14 

AFK500722 

B5  A 

IN?  COBTEOL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

3 

83152  F-14 

AFW500722 

B6  A 

EB?  COBTEOL  STS  DOCT  HAT  CBABGES 

3 

83152  F-14 

AFN500722 

B7  A 

EB?  COBTEOL  STS  DOCT  BAT  CBABGES 

3 

i 

83152  F-14 

AFN5007 22 

B8  A 

IB?  COBTEOL  STS  DDCT  BAT  CHANGES 

3 

83152  F-14 

AFH500722 

B9  A 

EB?  COBTEOL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

3 

83152  F-14 

AFW50Q729 

A1  A 

F.S.  569  NACELLE  FEABE  BOD 

3 

83152  F-14 

AFH500733 

A1  A 

TEBSIOB/COBPEESSIOB  FITTINGS,  IBP  TO 

3 

r? 

83152  F-14 

AFN500737 

A1  A 

HOD  F.S.  569  FEABE  BLEBD  A51B27003  EEIBFOECBT  3 

83152  P-3 

APB500452 

A1  B 

PEG71SI0NS  FOE  HI-8  HOD  8  EOCIET  SIGHT 

1 

| 

83578 

VAG500 18 1 

11  B 

A?-8  CONFESSION  IB  LIEO  OF  PEOCOEEBENT 

1 

5 

83841  B-3 

ABC510045 

A1  B 

TAIL  DEI?!  SHAFT  IHPEOFIHINTS 

1 

>s:f  a/c 

TIH 

IS 

TITiA 

LYL 

EITJ 

QTT 

84 PC !  A-4 

AAC600645 

A1  A 

IBSTAL  CPU-140/A  AIK  DATA  COBPUTER 

3 

7500 

84o:i 

VAC500645 

El  A 

CPO  140/A  AIR  DATA  COBPO  IBSTAL 

4 

7500 

84GC2 

YCA542645 

A1  A 

AB/ALB62  REPL  OBSOLETE  TDBNIL  DIODE  ABP  ASST 

3 

8000 

0 

840C2 

YCA54264S 

B1  A 

AH/ALB63  BEPL  OBSOLETE  TDHBEL  DIODE  ABP  ASST 

3 

8000 

0 

840C5- 

YCA642  77  7 

A1  A 

GENERATOR  COBTBOL  OBIT  OTRRFREQ  PEOTECTIOB 

2 

172 

2 

8400?  4-3 

AAB500612 

A1  A 

0ST-103  IBSTAL  PBOV  FOE  AVIOHICS 

3 

25 

84008  A-7 

AAF030002 

A1  A 

REPLACE  BLEED  AIE  BABIFOLD 

1 

500 

84088  4-7 

AAF500446 

A1  A 

BLEED  AIE  BABIFOLD  REPLACEBEBT 

3 

3842 

84008 

TCA54266S 

A2  A 

AB/ABG-9  PROGRABBABL1  SIGBAL  PROCESSOR 

5 

1 

0 

84006 

YGA623960 

A1  A 

AB/ABG-9  PROGRABBABLE  SIGBAL  PROCESSOR 

5 

1 

0 

840.08 

YGA6239C1 

A1  A 

AB/ABG-9  PROGRABBABLE  SIGBAL  PROCESSOR 

6 

1 

0 

840C9 

YZA610805 

00  B 

BLG  SEOCE  STRO?  HIRE  AILE  PISTOB  ASST  REPL 

3 

0 

11 

84010  4-7 

AAF500447 

A1  A 

HYDRAULIC  IITRSSIOB  OBITS  REPLACE 

3 

1680 

406 

84010  4-7 

AAF500447 

A2  A 

8TDRA0LIC  IITEBSIOE  OBITS  REPLACE 

3 

1680 

64 

84010  4-7 

AAF500447 

B1  A 

BYDRA0L1C  RITEBSIOB  OBITS  REPLACE 

3 

1050 

84010  4-7 

AAF600447 

B2  A 

HTDRAOLIC  RITEBSIOB  OBITS  REPLACE 

3 

1050 

84010  4-7 

AAF500447 

02A3  A 

HYDRAULIC  RITEBSIOB  OBITS  REPLACE 

3 

2800 

408 

84C10  4-7 

AAF500447 

02A4  A 

HTDRAOLIC  RITEBSIOB  OBITS  REPLACE 

3 

2800 

64 

84010  4-7 

AAF500447 

02B3  A 

HTDEAOLIC  RITEBSIOB  OBITS  REPLACE 

3 

2800 

84010  4-7 

AAF500447 

02B4  A 

HTDRAOLIC  IITEHSIOE  OBITS  REPLACE 

3 

2800 

84011  F/A-18 

AHA500007 

A1  B 

BOOBTIBG  FOR  AHAD  FOEL/OIL  HEAT  RICHG.REDSGN 

1 

600 

15 

84011  F/A-18 

AHA5000C71 

A1  C 

BOOBTIBG  FOR  ABAD  FOEL/OIL  BEAT  EICHG.HEDSGB 

1 

600 

12 

84011  F/A-16 

AHA500018 

A1  A 

IBCORP  OF  FOEL  TORBIBE  BOOST  POHPS  F-18 

3 

25 

84011  F/A-18 

ABA500021 

A1  A 

ADDITION  OF  FOEL/AIR  HEAT  EICHABGER 

6 

20000 

84011  F/A-18 

AHA5CCC26 

A1  A 

AIR  TORB/AF  BOOBTED  ASST  DR  DESIGN  CHG 

3 

54000 

84011  F/A-18 

AHA500026 

A2  A 

AIR  TORB/AF  BOOBTED  ASST  DR  DESIGN  CBG 

3 

54000 

84011  F/A-18 

ABA50C027 

A1  A 

LEADING  EDGE  FLAP/COBTROL  STIC!  CHANGES 

5 

90000 

84011  F/A-18 

AHA50G027 

A2  A 

LEADING  EDGE  FLAP/COBTROL  STIC!  CHANGES 

5 

90000 

8401!  F/A-18 

AHA500027 

A3  A 

LEADING  EDGE  FLAP/COBTROL  ST1CI  CHANGES 

5 

90000 

84011  F/A-18 

AHA500027 

A4  A 

LEADING  EDGE  FLAP/COBTROL  STIC!  CHARGES 

5 

90000 

84011  F/A-18 

AHA500027 

A6  A 

LEADING  EDGE  FLAP/COBTROL  STIC!  CHANGES 

5 

90000 

84011  F/A-18 

AHA500027 

A6  A 

LEADING  EDGE  FLAP/COBTROL  STIC!  CHANGES 

5 

90000 

84011  F/A-18 

ABA500027 

A7  A 

LEADING  EDGE  FLAP/COBTROL  STICE  CHANGES 

5 

90000 

84011  F/A-18 

AHA500028 

A!  A 

AN/ALQ-126  SUPPORT  ASSEBBLT  F/TF/A-18 

3 

750 

84011  F/A-18 

ABA500026 

A2  B 

REC/TRABS  RT- 1079/ALQ-126  BOOBTIBG, HOD  OF 

3 

1650 

61 

84011  F/A-18 

ABA500034 

A1  A 

TAB!  13  DEFOEL  TOBE  FLANGE  A  BOTIVE  SBEAE  C1R  1 

25 

84011  F/A-18 

ABA500039 

A1  A 

FOEL  SEQUENCE  HOD 

3 

4800 

84011  F/A-18 

ABA500039 

A2  A 

FOEL  SEQUENCE  HOD 

3 

4800 

84011  F/A-18 

ABA600039 

A3  A 

FOEL  SEQUENCE  BOD 

3 

4800 

84011  F/A-18 

ABA500039 

A4  A 

FOEL  SEQUENCE  HOD 

3 

4800 

84011  F/A-16 

ABA500039 

A5  A 

FOIL  SEQUENCE  HOD 

}i 

3 

84011  F/A-18 

ABA500039 

AS  A 

FOEL  SEQUENCE  BOD 

3 

3000 

84011  F/A-16 

ABA500039 

A7  A 

FOEL  SEQUENCE  HOD 

3 

1 

84011  F/A-18 

ABA500041 

A1  A 

THROTTLE  STS  SRNSITITITY  IIPROYEHENT 

3 

6166 

84011  F/A-18 

ABA500041 

A2  A 

THROTTLE  STS  SEBSITITITT  IHPROYEBENT 

3 

6170 

84011  F/A-18 

ABA500041 

A3  A 

THROTTLE  STS  SEBSITITITT  IBPROTEBEBT 

3 

6170 

84011  F/A-18 

ABA500044 

00  A 

BING  CENTER  4  AFT  FOSELAGF  FATIGUE  IBP 

3 

0 

84011  F/A-18 

ABA800046 

A1  A 

FORNARD  INBOARD  ENGINE  HOOBTS  IBCRSE  NEB  TBII  3 

25 

84011  F/A-18 

ABA500048 

A1  A 

AOTOBATIC  A.C.  BOS  ISOLAT 

3 

25 

84011  F/A-18 

ABA600048 

Cl  A 

AOTOBATIC  A.C.  BOS  ISOLAT 

3 

9581 

84011  F/A-18 

AHA500046 

02A2  A 

AOTOBATIC  AC  BOS  ISOLATION 

3 

25 

84011  F/A-18 

ABA500063 

A1  A 

TAIK  13  DEFOEL  TOBE  FLANGE  A  BOTITE  SBEAL  CIR  1 

54000 

84011  F/A-18 

ABA500066 

00  A 

BOTITE  FLOW  FOEL  BOOST  POBP  PRESSURE  SWITCH 

1 

0 

TDI 
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TITLE 


IV L  LIT*  QT?  TOTERS 
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s 
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R 
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846  1  1 

F/A-18 

■„\ 

•  * 

84612 

F/A-18 

k  ’ 
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846  1  1 

F/A-18 

84611 

F/A-18 

■ 

8401  1 

F/A-18 
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F/A-18 
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8401  1 

F/A-18 

84011 

F/A-18 

£ 

84011 

F/A-18 
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84011 

F/A-18 

84011 
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V. 

8401  1 

F/A-18 

£ 

84011 

F/A-18 

84011 

F/A-18 
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84011 

F/A-18 

8401  1 

F/A-18 

8401  1 

F/A-18 

84011 

F/A-18 

84011 

F/A-18 

./ 

84011 

F/A-18 

84011 

F/A-18 

84011 

F/A-18 

B 

8402  2 

F/A-18 

84C11 

F/A-18 

8401  1 

F/A-18 

84011 

F/A-18 

84011 

F/A-18 

84011 

F/A-18 

■ 

84011 

F/A-18 

84011 

F/A-18 

8402  ! 

4V-8 

84011 

84011 

* 

84011 

84011 

> 

8401  1 

V 

84011 

84011 

, 

V 

84011 
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8401  1 
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- 

84011 

8401  1 

8401  1 

84011 

84011 
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84011 

*» 

84011 

84011 

. 

84011 

8401  1 

ABAS  00069 

ABA50CC7C 

AMA  D*  l'  I(  «•  i  i 

ABA5G 30"2 

AHA500076 

AHA500C76I 

484500077 

484500077 

484500077 

484500077 

484500078 

4845000791 

4845000791 

4B4500075I 

484500081 

4845000821 

4845000831 

4845000831 

4845000831 

4845000831 

4845000831 

4845000831 

4845000831 

4845000831 

4845000841 

484500088 

4B450C088I 

4845000881 

4B4500090 

484500092 

4TL500229 

TC4542680 

TC4542680 

TC4542581 

TC4542765 

VC4560767 

TC4560778 

TC4560779 

TC4560848 

TC456064S 

YG4624250 

TG4624421 

TZ4610746 

TZA610748 

TZ4610774 

TZ4610774 

TZ461C775 

YZ4610776 

TZ4610778 

TZ4610779 

TZ4610780 

TZ4610781 

TZ4610781 


41  4 
41  4 
41  4 
41  4 
41  4 
41  B 

41  4 

42  4 
B1  4 
B2  4 
41  4 

41  B 

42  B 
00  B 
41  4 
41  4 

41  B 

42  B 

43  B 

44  B 

45  B 

46  B 
Cl  4 
C2  4 
41  4 
41  4 
00  B 
00  B 
41  4 
41  4 
41  4 

41  4 

42  4 
00  4 
41  4 
00  B 
41  4 
41  4 
41  4 
41  4 
00  4 
41  4 
00  4 
41  4 
41  4 
B1  4 
00  4 
00  4 
00  4 
00  4 
00  4 
41  4 
B1  4 


T4IL  POSITION  LIGHT  REDESIGN  1  25 

BOTIVE  FLON  E0EL  BOOST  P08F  PEESSDBE  SNITCB  1  1600 

E4TIG0E  IHPBOVEHENTS  T518  FORHEB  1  25 

4PPB04CB  L1GETS  FL4SEEB  REDESIGN  1  275 

IOBN4BB  8LG  DOOB  POSITION  SWITCH  4DDIT10N  1  25 

L/B  BBIT  4CT04TOB  8LG , BKPL4CEBEHT  OF  4  33000 

ADD  TO  BOB  BL0CE/E0EIZ0NT4L  ST4BLIZEB  1  250 

ADD  TO  BOB  BLOCE/EOB1ZONT4L  ST4BLIZEB  1  250 

4DD  TO  BOB  BL0CE/E0BIZ0NT4L  ST4BLIZEB  1  138 

ADD  TO  BOB  BL0CE/B0BIZ0NT4L  ST4BLIZEB  1  138 

NLG  BETBE4T  4CT04TOB  STBOCTOB4L  SOPPOBT  3  25 

4BBEST1NG  HOOK  F4IBING  REDESIGN  3  2800 

4BBESTING  BOO!  F41E1NG  REDESIGN  3  2800 

4BBESTING  HOOK  FAIRING  REDESIGN  3  0 

AOULIART  PONR8  UNIT  REDESIGN  3  25 

»0SELAGE  STB0CT0E4L  80D  3  5 

F0SEL4GE  STR0CT0R4L  80D  1  7000 

FOSEL4GE  STBOCTOB4L  80D  1  1800 

FOSELAGE  STBOCTOB4L  80D  1  9000 

F0SEL4GE  STB0CT0B4L  80D  1  7000 

F0SEL4GE  STB0CT0B4L  BOD  1  7000 

F0SEL4GE  STB0CT0B4L  HOD  1  8000 

FDSRL4GF  STB0CT0B4L  HOD  3  7000 

F0SEL4GE  STRDCT0B4L  HOD  3  7000 

F0SEL4GE  STB0CTDB4L  HOD  3  25 

IICOBPOBATION  OF ( LEF 1DESIGH  IHPB0VE8ENTS  3  25 

D0BS4L  LONGEBON  EH!  SE4L, INCOBP  OF  1  0 

D0BS4L  LONGEBON  EH I  SEAL, INCORF  OF  1  0 

GFE  B4TTEET  BEL4Y  CONTROL  OHIT, INCOBP  OF  3  25 

CENTER  FUSELAGE  STBOCTOBAL  HODIFICATIONS  3  25 

C08B4T  THRUST  INDICATION, INCORPORATION  OF  3  25 

LEADING  EDGE  FL4P/C0NTB0L  STICE  CE  5  9500 

LEADING  EDGE  FLAP/CONTROL  STICE  CE  5  9500 

LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICE  CHANGES  5 

ROLL  PITCH  TAN  COHPOTEB  HOD  3  0 

BOHB  EJECTOR  RACE  BB0-33/A  HOD  1  0 

BOHB  BACE  UNIT  32433  HOOE  LOCEING  STS  1  1 

VERTICAL  EJECTION  RACE  BRD-33  HOD  3  1 

BRD32/4  BOHB  BACE  EJECTOR  PISTON  BETENTION  2  240 

BBD33/A  BOHB  BACE  EJECTOB  PISTON  BETENTION  2  450 

THBOTTLE  STSTEB  SENSITIVITT  IHPBOVEBENT  3  0 

HORIZONTAL  INDICATOR  PBEFOB84NCE  IBP  3  0 

REDESIGNED  HOONTING  FOB  A84D  FDEL/OIL  BEAT  El  1 
REDESIGNED  HOONTING  484D  FOEL/OIL  HEAT  EICH  1  1 

4IRFB48E  HOGNTEB  ATC  DB  DESIGN  CHANGE  3  5 

4IRFB48E  HODNTED  ATC  DB  DE51GN  CHANGE  3  5 

4IRFB4HE  NOONTED  ATC  DB  DESIGN  CHANGE  3 

4IRFR4HE  HODNTED  ATC  DB  DESIGN  CHANGE  3 

LEADING  EDGE  FL4P/C0ITB0L  STICE  CHANGE  5 

LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICE  CHANGES  5 

LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICE  CHANGES  5 

LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICE  CHANGES  5  9500 

LEADING  EDGE  FLAP/CONTROL  STICE  CHANGES  5  9500 


84  40! 


147  69! 


290  22801 


3  16 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

46  309 

34  234 

0  0 


0 

0 

1 

0 

0 

0 

36 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


1 

0 

0 

0 

36 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


84014 

YCA560843 

A1  B 

AHHO  PAI  STROCTOBR  HOD  BOLT  STABDABDIZATIOH 

2 

211 

84014 

TCA56C656 

A1  A 

25HB  GOB  ELECTBOBIC  COBTBOL  OBIT  SOPTBABP  1HF  5 

0 

640  1  4 

YCA66CE6; 

A1  A 

25HH  GOB  PEEL  SYS  ACCESS  IMAGE  STOP 

2 

0 

64014 

YCA56066: 

A1  A 

25HH  GOB  LOADES  ATTACBHEB!  BOLLEB  GOICE 

2 

0 

840  14 

YCA56  067 1 

A1  A 

S1DEBIBDEE  IBCB  VOLTAGE  TO  PBEB  C1BCC1T 

3 

0 

84014 

YCA560672 

A1  A 

S1DEB1BBE8  IBCB  VOLTAGE  TO  PBEB  CIBCOIT 

3 

0 

84014 

YGA624435 

A1  A 

BEHOVE  OBOGS  AIBPBAHE  PBESSOBE  BEGOLATOB 

3 

0 

84014 

YGA624436 

A1  A 

IHPBOVE  BOLL  BATE  BESPOBSE 

3 

0 

84014 

YGA624520 

A1  A 

PRACTICE  BOHB  CBAGE  OB  TRIPLE  IJECTIOB  RACE 

3 

0 

84014 

YGA624522 

A1  A 

PRACTICE  BOHB  CBAGE  OB  TRIPLE  IJECTIOB  SACK 

3 

0 

84014 

YGA624672 

00  A 

8-8  FOEL  QOAKTITT  PBOCESSOB  IHPBOVEHEBT 

3 

0 

64014 

YGA624673 

00  A 

V-8  POEL  50ABTITT  PBOCESSOB  IHPBOVEHEBT 

3 

0 

84014 

YPA660501 

00  A 

AB/OBT33A  RADIO  BEACOB  BRACKET  ASST  HOD 

2 

0 

84014 

YZA610831 

00  B 

INFLIGHT  BEPOELIBG  PBOBE  HOZZLE  BEPLACIHEBT 

1 

0 

84024 

Y2A610844 

Ai  A 

AILEBOB  SEBVOCTLIiDEB  HOD 

5 

0 

84014 

YZA610873 

00  A 

THROTTLE  GRIP  HOD 

1 

0 

84014 

YZA610874 

Al  A 

ECS  CBEB  COOLIBG  EQUIP 

5 

0 

84014 

YZA610875 

Al  A 

ICS  CBEB  COOLIBG  EQUIP 

5 

0 

84024 

Y2A610876 

Al  A 

ICS  CBEB  COOLIBG  EQUIP 

5 

0 

84014 

YZA610676 

A3  A 

ECS  CBEB  COOLIBG  EQOIP 

5 

309 

84016  AV-8 

AYL500212 

Al  C 

TACAB  AN/ARB- 1 18  IBSTAL 

1 

1440 

84015  AV-8 

AYL500212 

A2  C 

TACAB  AB/ABB-118  IBSTAL 

1 

2260 

84015  AV-8 

AYL500212 

A3  C 

TACAB  AB/ABB-118  IBSTAL 

1 

1440 

84020  H-l 

AHA500 1 97 

Al  A 

PROVIDE  HELIFIRE  WEAPONS  SUBSYSTEM 

3 

0 

8402C 

YCA56C808 

Al  A 

BBC  20/23AHAI  79/37  MISSILE  LAUNCHER 

1 

0 

84021 

YCA542766 

Al  A 

DIGITAL  STIHDLATED  DOPPULSS  GENERATOR 

2 

1 

84027  1-2 

AIB500330 

Al  A 

ABC-182  OBP/ViP  RADIO  SETS  IBC 

5 

25 

84027 

YCA543054 

Al  A 

AB/ABC182  RADIO  HOD 

5 

0 

84025  OV-10 

AYB500093 

Al  A 

STBOBE  ANTI-COLLISION  LIGHT  IBSTAL 

1 

2950 

84031  A-6 

AAE500553 

Al  B 

AN/ARC-199  HADIO/PBOYISIOBS 

3 

11510 

84031  A-6 

AAP500553 

A2  B 

AN/ARC-199  RADIO/PBOVISIOBS 

3 

5300 

84034  A-6 

AAK500560 

Al  A 

STANDARD  CENTRAL  AIR  DATA  COMPUTER  CPU-140/A 

1 

7 

84034  A-6 

AAP500563 

Al  A 

STABDABD  CENTRAL  AIR  DATA  COHPUTEF 

1 

537 

84034  A-6 

AAP500563 

A2  A 

STANDARD  CIBTBAL  AIR  DATA  COHPDTEB 

1 

500 

84035  P-3 

APB500460 

Al  A 

LABDIBG  GEAB  WARNING  STS  lHPBOTEHEBTS 

6 

3950 

84035  P-3 

APB500460 

A2  A 

LABDIBG  GEAB  BABBIBG  STS  lHPBOTEHEBTS 

6 

3950 

84035  P-3 

APB500460 

A3  A 

LABDIBG  GEAB  BABBIBG  STS  lHPBOTEHEBTS 

6 

3950 

84036  A-4 

AAC500650 

Al  A 

AB/AGH-65  HAVEBICK/IBSTAL  CONCORBT  B/AVC-2859  3 

25 

84036 

YCA542859 

Al  A 

AB/AGB65  HAVEB1CK  STS  PROVISIOBS 

3 

0 

84036 

YGA624315 

Al  A 

AB/AGH65  HATEBICK  STS 

3 

0 

84041  P-4 

AFP5006T3 

Al  A 

POBBABD  LOOKIBG  RADAB  APQ-99  IHPBOVEHEBT 

3 

10500 

84041 

YCA542862 

Al  A 

APQ99  POBBABD  LOOKIBG  BADAB  IHP 

3 

10500 

84041 

YGA624335 

Al  A 

APQ99  lHPBOTEHEBTS 

3 

0 

84041 

YGA624339 

Al  A 

APQ59  lHPBOTEHEBTS 

3 

0 

84042  P-5 

API500C12 

00  B 

SKLP  LOCKIBG  NUTS.IBSTL  0? 

1 

0 

84042  P-5 

API500013 

00  B 

INSTALLATION  OP  POWERED  INERTIA  REEL 

1 

0 

84042  P-5 

API5CC014 

Al  A 

IJECTIOB  SEAT  INERTIAL  EEEL 

1 

25 

84042  P-5 

API500015 

00  B 

ILG  CONNECTING  LIBK  AID  PIB  MODIFICATION 

1 

0 

84042  P-5 

API500016 

Al  A 

CABOPT  ACCESS  DOOB  REDESIGN 

1 

25 

84042  P-5 

API500017 

00  A 

AILEBOB  CEBTEB1BG  HECE  SO?  BEPLACIHEBT 

1 

0 

84042  P-5 

API500018 

00  B 

AIGLE  OP  ATTACK  ADAPTOR  PLATE  IBSTAL 

1 

0 

84042  P-5 

API500D19 

Al  A 

PLAP  STS  WIRING 

3 

25 

84042 

YPA660463 

00  B 

MODEL  1100  AUTO  PARACHUTE  BELIASE  FIRING  PIB 

1 

0 

84042 

TPAS6C464 

00  A 

F5E/E  BOO 

1  0 

0 

0 

0  1 

84042  f - 1 4 

AFB50P09 

01A1  A 

8AIB  BEBOVAL  VALVE  SP8IBG  BOB 

1  300 

4 

84042  ? - 14 

AFH500709 

02A1  A 

SAIN  BEBOVAL  VALVE  SPRING  BOB 

3  300 

16 

84042  F- 14 

AFB5CG70S 

02B1  A 

BA1B  BEBOVAL  VALVE  SPEING  BOB 

3  300 

16 

64042  F- 14 

AF«200710 

01A1  A 

AFT  NACELLE  FBABE  BOB 

3  25 

400 

84042  E-14 

AFH2G0710 

01A2  A 

AF!  NACELLE  FBABE  BOB 

3  25 

400 

84042  F-14 

AFB200710 

02A1  A 

AFT  NACELLE  FBABE  BOB 

3  25 

400 

84042  F-14 

AFW5007 10 

02A2  A 

AFT  NACELLE  FBABE  BOB 

3  25 

400 

84046 

YCA560777 

A1  A 

PBOTOFLASl  EJECTOR  BACE 

3  223 

0 

0 

0  4 

84046 

YCA54284C 

A1  A 

AE/AL866  BETBOFIT 

3  0 

7 

0 

0  1 

84048 

YCA54284C 

Bl  A 

AN/ALR66  BETBOFIT 

3  10000 

0 

0 

0  1 

84021  A-6 

AAE500552 

A1  A 

BETBOFIT  IESTAL  ALB-67  SYS 

3  297150 

5680 

84021  A-6 

AAE200252 

A2  A 

BETBOFIT  IBSTAL  ALB-S7  SYS 

3  74250 

5660 

84021  A-6 

AAE500252 

A3  A 

BETBOFIT  IBSTAL  ALB-67  SYS 

3  74250 

5660 

84021  A-6 

AAE500522 

A4  A 

BETBOFIT  IBSTAL  ALB-6?  SYS 

3  74250 

568G 

84051  A-6 

AAE500552 

Bl  A 

BETBOFIT  IBSTAL  ALB-67  SYS 

3  4040 

5680 

84021  A-6 

AAE500552 

B2  A 

BETBOFIT  IBSTAL  ALB-6?  SYS 

3  4040 

5660 

84021  A-6 

AAE500252 

B3  A 

BETBOFIT  IBSTAL  ALB-67  SYS 

3  4040 

5680 

84021  A-6 

AAE500522 

B4  A 

BETBOFIT  IBSTAL  ALB-67  SYS 

3  9740 

5680 

84022 

TCA542842 

A1  A 

PP6141/ASN90  ADAPTER  POWER  SUPPLY 

1  1 

0 

0 

0  4 

84022  F/A-18 

AHA500054 

A1  A 

IBC  YIDEO  RECORDING  SIT 

3  25 

352 

84022  F/A-18 

AHA930029 

A1  A 

VIDEO  RECORDING  SET  IBCOBP 

3  25 

1 

84055 

YCA542838 

A1  A 

VIDEO  RECORDER  SET 

3  0 

0 

0 

0  1 

84022 

YCA542839 

A1  A 

VIDEO  BECOBDEB  SET 

3  0 

0 

0 

0  1 

84025 

YCA543043 

A1  A 

IBC  VIDEO  RECORDING  SET 

3  0 

0 

0 

0  1 

84057  B-l 

ABA500 1 8 1 

A1  A 

KIBE  STRIKE  PBOTECTIOB 

3  25 

166 

84027  B-l 

ABA500182 

A1  A 

HIRE  STRIKE  PBOTECTIOB 

3  25 

126 

84057  B-l 

ABA800183 

A1  A 

KIBE  STBIEE  PBOTECTIOB 

3  2120 

60 

84057  B-l 

ABA  500 183 

0200  A 

HIRE  STBIEE  PBOTECTIOB 

3  0 

60 

84029 

VAE542990 

El  A 

AIB  BAV  COMPOTEB 

3  1670 

30 

84029 

YCA542784 

A1  B 

CP878/ASB24  COMPUTER  UPDATE 

3  25 

4 

5 

1  5 

84029 

YCA542764 

Bl  E 

CP878/ASHS4  COBPUTEB  UPDATE 

3  25 

0 

0 

0  5 

84059 

YCA242784 

B2  B 

CP878/ASB54  COBPUTEB  UPDATE 

3  5 

0 

0 

0  5 

84059 

YCA542990 

A1  A 

AN/ASH40  AIB  NAVIGATION  COBPUTEB 

3  1670 

0 

0 

0  30 

84029 

YCA542990 

Bl  A 

AN/ASH40  AIB  NAVIGATION  COBPUTEB 

3  1670 

0 

0 

0  30 

84029 

YCA543016 

A1  A 

CP878  ABD  CP1133/ASB54  UPDATE 

2  0 

0 

0 

0  3 

84029 

YGA624573 

A1  A 

AB/ASB54  COBPUTEB  UPDATE 

2  0 

6 

0 

0  3 

84059 

YGA624574 

A1  A 

AB/ASB24  COBPUTEB  UPDATE 

2  0 

0 

0 

0  3 

84061  OV-10 

AYB5G0096 

A1  A 

OV-lOA  TO  OV-IOD  CONVERSION  CONFIGURATION 

5  25 

4000 

84062  07-10 

AY85GG0S0 

A1  B 

PROVISIONS  FOB  AIfi-9  SIDEWINDER 

3  2470 

200 

84062  B-53 

ABI50034C 

A1  A 

CRASHHORTEY  FUEL  SYS 

3  160000 

562 

84062  B-23 

AHX500340 

A2  A 

CRASHWORTHY  FUEL  SYS 

3  180000 

562 

84062  E - 53 

AB1200340 

A3  A 

CRASHHORTEY  FUEL  SYS 

3  180000 

562 

84062  B-23 

ABI500340 

A4  A 

CRASHHOHTEY  FUEL  SYS 

3  180000 

562 

84066  F/A-18 

AHA500050 

A1  A 

ALB-67  COUBTEBBEASUBES  SYSTEM ,BOD  OF 

1  25 

8 

84072  B-2 

ABB500293 

A1  A 

FUEL  QTY  SYS  1  EXTERNAL  FUEL  TAB!  PFOV 

3  57890 

403 

84072 

YZA61G865 

A1  A 

100  AUI  FUEL  TANK  INTERNAL  PLUBIBG 

2  1444 

0 

0 

0  41 

84073  B-2 

AHB50C299 

A1  B 

TBBOYTLE  QUADRANT  CEABGI 

1  1450 

114 

55 

0  3 

84073 

VBB50C299 

El  B 

ELECTRIC  THROTTLE  QUADRABT  CHARGE 

1  27711 

4 

9 

2  3 

84073 

YCA242722 

A1  B 

1673802103/105/107  THROTTLE  QUADRANT  BOD 

2  6490 

16 

52 

3  4 

84073 

YCA242722 

Bl  B 

1673802103/105/107  T8BOTTLI  QUADRANT  BOD 

2  7870 

0 

0 

0  4 

84074  B-2 

ABB2G0291 

A1  B 

IIG1IE  FUEL  COITBOL  ACTUATOB 

1  15300 

126 

364 

2  4 

84074  B-2 

ABB500291 

1  00  B 

IIGIII  FUEL  COBTBOL  ACTUATOB 

1  0 

0 

84074 

VHB6002S1 

SI  B 

ENGINE  FUEL  CONTROL  ACTOATOB 

1  31550 

84076  5-2 

AHB500298 

00  B 

AL8-66A( V ) 1-ESB  INSTALLATION 

1  0 

84C76 

VFP5C0650 

Si  A 

800  HOSE  WHEEL  STEERING  CONTROL  CIRCUIT 

1  1039 

84076 

YCA542764 

A1  A 

AN/ALR66 

5  1 

84077  8-3 

AHC500401 

A1  A 

HAIM  GEARBOX  IBP 

3  72 

84077  H-3 

AHC500401 

A2  A 

HAIM  GEAEBOI  1HP 

3  74 

84077  8-3 

AHC5004G 1 

A3  A 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  75 

840^7  H-3 

AHC5G04C1 

A4  A 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  76 

84077  H-3 

AHC5004C1 

A5  A 

HAIM  GEABBOI  IHP 

3  270 

84077  H-3 

AHC5004C1 

A6  A 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  26500 

84077  H-3 

AHC500401 

A7  A 

HAIM  GEABBOI  IMF 

3  5320 

84077  8-3 

AHC500401 

A8  A 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  3300 

84077  H-3 

AHC3004S1 

A9  A 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  1110 

84077  H-3 

AHC500401 

AA  A 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  6000 

84077  H-3 

AHC5 10042 

A1  E 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  126000 

84077  H-3 

AHC510042 

B1  E 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  127907 

84077  8-3 

ABC510042 

B2  B 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  105000 

84077  H-3 

AHC510042 

1  00  B 

HAIM-GEAEBOI  IHP. 

3  0 

84077  H-3 

AHC510042 

2  A1  A 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

5  0 

84077  H-3 

AHC510C43 

A1  B 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  1100 

84077  H-3 

AHC510043 

A2  B 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  1150 

84077  H-3 

AHC510043 

A3  B 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  1650 

84077  H-3 

AHC51 0043 

A4  B 

HAIM  GEABBOI  IHP 

3  1000 

84077  H-3 

AHC510043 

£1  B 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  1129 

84077  H-3 

ABC510043 

B2  B 

HAIM  GEABBOI  IHP 

3  1170 

84077  H-3 

AHC510043 

B3  B 

HAIM  GEAEBOI  IHP 

3  I860 

84077  8-3 

AHC510043 

B4  B 

HAIM  GEABBOI  IHP 

3  1000 

84077  H-3 

AHC510044 

A1  B 

TEAMSHISSIOM  STSTEHS  OIL  COOLEE  FAM  ASSY 

3  377 

84077  H-3 

ABC510044 

B1  B 

TEAMSHISSIOM  STSTEHS  OIL  COOLEE  FAM  ASST 

3  365 

84077 

IZA610802 

A1  B 

66HAH200  A  66HAP200  BYB  PDHP  7ESPEL  INSERTS 

3  1500 

84077 

YZA610802 

A2  B 

66NAN2Q0  A  66NAP28C  9TB  PDHP  TESPEL  INSERTS 

3  1450 

84073  P-3 

APB930007 

A1  A 

P-3B  OPEBATIOMAL  FLIGHT  PEOGEAH  TACMATHOB 

1  25 

84075 

7PB5D0387 

El  B 

AN/AQA-7A(7)6  B1FAE  IISTAL 

5  27000 

84079 

VPB500443 

11  B 

ASM  SYS;AN/AQA-7A(7)8  37  DIFAB  STS.HOD 

1  1200 

84079 

ICA542936 

00  B 

CP1532/AQA7A?  BESIGM  TIHING  PEOBLEH  CHANGE 

5  0 

84079 

YCA543079 

A1  A 

AM/ASM124  I8TEEGBATE  AI/AQ&7  7  10/11/12 

5  0 

84080  P-3 

APB50043C 

A1  A 

UPDATE  111  STS  IMSTALED  7S  MOB  D1  A  Dll 

6  1E+06 

84080  P-3 

APB500450 

A2  A 

UPDATE  111  STS  IMSTALED  TS  HDD  01  A  Dll 

6  11+06 

84080  P-3 

APB508450 

A3  A 

UPDATE  111  STS  IMSTALED  TS  MOB  D1  A  Dll 

6  11+06 

84080  P-3 

APB5Q0450 

A4  A 

UPDATE  111  STS  IMSTALED  TS  MOB  D1  A  Dll 

6  11+06 

84080  P-3 

APB500477 

A1  A 

EETBOFIT  HLD  INTO  PEOD-COMFIG  P-3C  DPDATE  III  6  25 

84080  P-3 

APB500484 

00  A 

EETBOFIT  OF  CBEI  CAPABILITY  INTO  PEOB  A/C 

6  0 

84080 

TCA542776 

A1  A 

AN/ASQ114  DPBATE 

6  1 

84080 

TCA542778 

A1  A 

DPDATE  3  EETBOFIT  1ST  IMCEEHEMT 

3 

64080 

YCA54277S 

A1  A 

UPDATE  3  EETBOFIT  1ST  IICEEHEMT 

3 

84080 

YCA542780 

A1  A 

UPDATE  3  EETBOFIT  1ST  IICEEHEMT 

3 

84080 

YCA542983 

A1  A 

AN/ABE78  TOP  POSITION  INDICATOR  EMEAMCEHEMT 

6  0 

84080 

YCA543045 

00  A 

IF517/ASA7G  EETBOABB  CE 

5  0 

84080 

YCA543048 

A1  A 

AI/ATA8C  COMTEESIOM  TO  OL33771/A! 

5  0 

84080 

YCA543063 

A1  A 

CP901/ASQ114  CHOS  8EH0ET  DPBATE 

6  0 

84080 

YZA610806 

00  A 

DPDATE  3  EETBOFIT  1ST  IMCEEHEMT 

3 

84083  P-3 

APB500456 

A1  A 

BED-14A  BOHB  EACES 

1  25 

84083 

YCA560804 

A1  A 

BED 14  BOHB  EACES  IN  BOHB  BAT 

3  0 

84:r 

TZ4610807 

41  4 

PIYCB  TBIB  ACTDAT08  IHPR07EBENT 

4 

8406s  S-3 

4SB5002QC 

41  4 

IBP?  HOK-ICE/LOH  LIBIT  COKTBOL  YALYE 

1 

84069 

TZ46106C1 

00  4 

MOB - ICE/LOH  LIBIT  C0MT80L  YALYE  IBPBOYEBEE! 

1 

84i95 

TC4542604 

41  4 

T12G3/APS116  TRABSBITTER4AS27 19/AP  4KTEMH4 

5 

6  4  L  9  6 

TC4542S47 

41  4 

AM/APS-116  B4D4R  SI!  PUB  S0PFLY  IBPRYBT ( S-3A ) 

2 

84096  S-3 

4SB500199 

41  4 

AL-669  OS-34  SELECTIYE  J1TTISOM  OF  BUG  STORE  4 

841CC  1-2 

4EB500317 

41  4 

PDS  B4YEG0IDE  TRAMSITIOM  CBG 

5 

84104  T-2 

4TB500193 

41  4 

LASER  AIR  TO  4IE  GDMMERY  SIBOL4TOB 

3 

84108  T- 38 

4TB500001 

00  B 

HB0-12A  LAP  BELT  ADJUSTERS 

1 

84108  T-36 

4TH500002 

41  4 

COCKPIT  BE4C0M  LIGRTIMG 

1 

84108  T-38 

4TB500007 

00  B 

RUDDER  CODPLIMG  1MTERCOMMECT  CR4MK 

1 

8410s  T-38 

4TB50GGC8 

00  B 

T-5  ABPLIFIK&  RILOCATIOB 

3 

84108  T-38 

4TB500009 

41  4 

REPLACE  BAG  FLIGHT  C1TBL  COBPOMEMTS  B/ALOBIBB  6 

84108  T-38 

4TH500010 

41  4 

T-38  D0BS4L  LODGER  OE  BODS 

6 

84108 

TP4660461 

41  B 

BODEL  11000  AUTO  PARACHUTE  RELEASE  FIRING  PIE  1 

84108 

YP4660462 

00  B 

HB012/A  LAP  BELTS  549100-14  BOD 

1 

84108 

YP4660480 

00  B 

4CFT  EGRESS  STS  IBPROYEBEMT 

3 

84112  C-2 

ACB500123 

41  4 

ARC-175  4  ARE-126  RADIOS  C-2A  SLIP 

3 

84114  C-9 

4CZ500101 

41  4 

IESTAL  AM/ARM-118  C-9B  T4CAE  DPD4TE 

3 

84116  C-9 

4CZ500075 

00  B 

EEGIEE  THRUST  RKVIRSER  D8IYER/IDLER  LIEES 

3 

84115  C-9 

4CZ500075 

1  00  B 

EEGIEE  THRUST  REYERSER  DRIYER/IDLER  LIMES 

3 

84116  C-131 

4CS500063 

41  4 

PROPELLER  STS  HABILTOM  STAED4RD  54160-77 

3 

84117  C- 130 

ACB500261I 

00  B 

AE/ARC- 186  THF  RADIO  IESTALL4TIOS 

4 

84117  C- 130 

ACB500291 

41  4 

FY-84  4YI0BIC  STS  IBPROYEBEMT  PROGR4B 

3 

84120  C  130 

4CB5002S6 

si  4 

IESTL  STROBE  AETl-COllISIOS  LIGHTS 

3 

84120  C- 130 

4CB500286 

42  4 

ISSTL  STROBE  4ETI-C0LLISI0E  LIGHTS 

3 

84121  C-130 

4CB500286 

41  4 

IESTAL  EBERGIMCY  EXIT  IIGHTIBG 

3 

84127  g-2 

4HB500316 

41  4 

ASG-188  ARBABEMT  COITBOL  PROTISIOES  IESTAL. 

3 

84127 

YBB500296 

00  B 

4E/APE-171(Y)  RADAR  4LTIB1TER  HOD 

1 

84127 

YBB500296 

1  00  B 

AM/APM-17 1 ( ? )  RADAR  4LTIBETER  BOD 

1 

84128  F-4 

AFP500669 

41  4 

AE/ALQ-1624?) 1  COUETERBEASORIS, IESTL  OF 

3 

84134  F- 14 

4FW5007 1 3 

41  B 

4IB-9  SEEIER  HEAD  PQSITIOR  DISPLAY  PROTISIOES  3 

84134  F- 14 

AFB930004 

41  4 

4E/4BG-9  4IB-9  SEEIER6E4D  POSITIOM  DISPLAY 

5 

84134 

YC4542826 

41  4 

4IBS  SEEEERHEAD  POSITIOM  DISPL4T 

5 

84134 

YG4624296 

00  4 

41B9  SEEEERHEAD  POSITIOR  DISPLAY 

5 

84134 

YG462429S 

00  4 

4IB9  SEEIEBHE4D  POSITIOM  DISPLAY 

5 

84135  F- 14 

AFB500717 

41  4 

4CTIT4TE  SPOILEB  TO  62  DEGREE  BIEG  SBEEP 

3 

84136  M4 

4FW5007 1 4 

41  B 

BIEG  PIYOT  BE4RIEG  REDESIGE 

3 

84136  F- 14 

AFB500714 

42  B 

BIEG  PIYOT  6E4RIMG  REDESIGE 

3 

84136  F-14 

AFB50C714 

43  B 

BIEG  PIYOT  BE4RIEG  REDESIGE 

3 

84136  F-14 

4FW5007  14 

44  B 

BIEG  PIYOT  BE4EIEG  REDESIGE 

3 

84136  F-14 

4FK500716 

41  B 

LOBIE  BIEG  PITOT  BEAR! EG  SEAL  DESIGE 

3 

84137  1-6 

441500556 

0141  4 

AE/ALQ-170  SIBOLATOR  SET 

4 

84137  4-6 

AAR500556 

0241  4 

AE/4LQ- 170  SIBOLATOR  SET 

3 

84138  4-3 

44B500511 

41  4 

LTE-72  IBERT1AL  MAY.  STS 

3 

84140 

YC4542589 

41  B 

4B/AAS334  T08RET  STABILIZING  PLATFOBB 

3 

84140 

YC4542589 

Bi  B 

AE/AAS334  TOBRE!  STABILIZING  PL4TF0RB 

3 

84140 

YCA542589 

62  B 

AE/A4S33A  TORRET  STABILIZING  PLATFOBB 

3 

84140 

YC4842889 

B3  B 

4E/4SS334  TORRET  STABILIZING  PLATFOBB 

3 

84140 

YC4542589 

B4  B 

4E/44S334  TORRET  STABILIZE  PLATFOBB 

3 

84140 

YC4842569 

B8  B 

AE/AAS33A  T08RET  STABILIZING  PL4TFORB 

3 

84140 

YC4842589 

B6  B 

AE/4AS334  TORRE!  STABILIZING  PLATFOBB 

3 

84140 

YC4542589 

B7  B 

41/44S334  TORRET  STABILIZING  PLATFOBB 

3 

<r, 

* 


81 

EST 

i 

OSIP  4/C 

Tl't 

11 

TITLE  LVL  KITS 

QTY 

TOTHRS 

ONHE: 

MBPS 

84i40 

YCA642569 

B8  B 

AN/AAS33A  TOEBET  STABILIZING  FLATF0E8  3 

550 

0 

0 

0 

3 

•  ^ 

84140 

YCA542589 

B9  B 

AN/AAS33A  TOEBET  STABILIZING  PLATFORM  3 

500 

0 

0 

0 

11 

A 

6414!  4-7 

AAF600446 

A1  A 

AN/ALQ-162  ELIC/COONTER8EASORE  SET.IRSTL  OF  3 

25 

316 

” 

84141 

YET56C 194 

El  A 

DEFENSE  ARMAMENT  SUBSYSTEM  3 

7492 

30 

84143  f-4 

AFP5G0672 

A1  A 

ALB-45F/APE-43  RADAR  RECEIVING  SYS  4  223634 

260 

J( 

84143  F-4 

APP500672 

Cl  A 

ALE-45P/APB-43  RADAR  RECEIVING  SYS  4 

3227 

260 

84143 

TCA54266 1 

A1  A 

ALB45/APB43  RADAR  RECEIVING  SYS  4  223634 

0 

0 

0 

1 

84144 

TCA542740 

A1  B 

AN/APN1 53  RADAR  NAY  SET  FREQ  AMP  ASSY  A8  EEPL  2 

1300 

1 

0 

0 

1 

84145  F- 14 

AFM5Q07  46 

A1  A 

AN/ALQ-167  TACTICAL  COUNTERMEASURE  POD  3 

25 

3 

216 

72 

72 

3 

84147 

TCA542607 

A!  A 

AN/ASH13  AOTO  FLIGHT  CONTROL  SYS  IMPEOVEMENT  6 

1 

0 

0 

0 

1 

84147 

TCA542606 

A1  A 

AN/ASW13  AOTO  FLIGHT  CONTBOL  STS  IMPEOVEMENT  6 

3081 

0 

0 

0 

1 

84147 

YCA542806 

B1  A 

AN/ASWio  AOTO  FLIGHT  CONTROL  STS  IMPROVEMENT  3 

924 

0 

0 

0 

1 

84147 

YCA542806 

B2  A 

AN/ASN 1 3  AOTO  FLIGTB  CONTROL  STS  IMPROVEMENT  3 

33 

0 

0 

0 

1 

84147 

YCA542806 

B3  A 

AN/ASN13  AOTO  FLIGHT  CONTROL  STS  IMPROVEMENT  6 

3062 

0 

0 

0 

1 

84147 

TCA542806 

B4  A 

AN/ASN13  AOTO  FLIGHT  CONTROL  SYS  IMPROVEMENT  3 

931 

0 

0 

0 

1 

$ 

84147 

YCA542807 

A1  A 

AN/ASH31  AFCS  IMPROVEMENTS  8 

1841 

0 

0 

0 

1 

rA 

84147 

YCA542807 

B1  A 

AN/ASN31  AFCS  IMPROVEMENT  3 

35 

0 

0 

0 

1 

84147 

YCA542807 

B2  A 

AN/ASM31  AFCS  IMPROVEMENT  3 

18 

0 

0 

0 

1 

f: 

84147 

YCA542807 

B3  A 

AN/ASH3 1  AFCS  IMPROVEMENT  3 

1823 

0 

0 

0 

1 

fa 

84147 

YCA542806 

A1  A 

AN/ASN3 1  AFCS  IMPEOVEMENTS  6 

1145 

0 

0 

0 

1 

*m 

84147 

YCA5426C8 

B1  A 

AN/ASW3 1  AFCS  IMPROVEMENT  3 

32 

0 

0 

0 

1 

< 

84147 

YCA542806 

B2  A 

AN/ASN3 1  AFCS  IMPEOVEMENT  3 

1123 

0 

0 

0 

1 

£ 

8414? 

YCA542855 

A1  A 

AN/ASK31  AFCS  IMPROVEMENTS  6 

2331 

1 

3 

3 

1 

a 

84147 

YCA542805 

B1  A 

AN/ASN3 1  AFCS  IMPROVEMENTS  3 

33 

0 

0 

0 

1 

84147 

YCA542605 

B2  A 

AN/ASN3 1  AFCS  IMPROVEMENT  3 

123 

0 

0 

0 

1 

■-I* 

84147 

YCA542609 

B3  A 

AN/ASN3 1  AFCS  IMPROVEMENT  3 

2317 

0 

0 

0 

1 

y 

84148  E-2 

AEB50C332 

A1  A 

VERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS  3 

43214 

76 

27500 

361 

2300 

84146  E-2 

AE3500332 

A2  A 

VERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS  3 

41500 

2300 

■ 

84146  E-2 

AEB500332 

Bl  A 

VERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS  3 

310 

2300 

s 

84146  E-2 

AEB5CC332 

B2  A 

VERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS  3 

310 

2300 

84148  E-2 

AEB50Q332 

B3  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS  3 

2100 

2300 

84148  E-2 

AEB500332 

B4  A 

VERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS  3 

2100 

2300 

ft* 

84146  E-2 

AEB500332 

B5  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEEECTIONS  3 

6900 

2300 

,%■ 

84146  E-2 

AEB500332 

B6  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEEECTIONS  3 

6900 

2300 

84146  E-2 

AEB50C332 

B7  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEEECTIONS  3 

1740 

2300 

•A 

84148  E-2 

AEB500332 

B8  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEEECTIONS  3 

1740 

2300 

-v 

84146  E-2 

AEB5C0332 

B9  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEEECTIONS  3 

810 

2300 

84148  E-2 

AEB500332 

BA  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS  3 

810 

2300 

*w 

84148  E-2 

AEB500332 

BB  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEBECTIONS  3 

430 

2300 

N 

84148  E-2 

AEB500332 

BC  A 

YIBTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEEECTIONS  3 

2530 

2300 

>  ^ 

84146  E-2 

AEB500332 

BD  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEBECTIONS  3 

630 

230( 

84148  E-2 

AEB500332 

BE  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEEECTIONS  3 

2670 

2300 

y 

84146  E-2 

AEB50C332 

BF  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEBECTIONS  3 

2670 

2300 

\m 

84146  E-2 

AEB500332 

BG  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COEEECTIONS  3 

2560 

2300 

84146  E-2 

AEB503332 

BB  A 

YEETICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  COERECTIONS  3 

100 

2300 

84143 

YZA610608 

A1  A 

CSD  ADDITION  OF  TEE  AIR  FILTER  1 

1 

0 

0 

0 

1 

sT 

84150 

YCA542761 

00  B 

AN/APN200  NON  AVAILABILITY  OF  PAETS  5 

0 

0 

0 

1 

84150 

YCA542762 

00  B 

AN/APN200  NON  AVAILABILITY  OF  PAETS  5 

0 

0 

0 

1 

84150 

YCA542763 

00  B 

AN/APN200  NON  AVAILABILITY  OF  PAETS  5 

0 

0 

0 

1 

/; 

84151 

YCA542768 

A1  E 

BT435/AEN84  BEC-TBNS  BOONT  IHPBOYEHENT  1 

270 

254 

1150 

4 

2 

84151 

YCA542788 

Bl  B 

BT435/AEB64  EEC-TENS  HOMT  IBPE0YE8ENT  3 

270 

0 

C 

0 

2 

84152  P/4-18 

ASA500074 

A1  A 

ADDITIONAL  NEAPONS  CAPABILITY  3 

25 

160 

•  * 

84152 

YCA56C774 

A1  B 

LAU 1 1 6/A  AFT  EESTEAINT  POS  LATCH  BOD  3 

550 

3 

6 

2 

3 

-w 


BT.  1ST 


os;f 

i/C 

TDl 

II 

TITLE 

LVL  KITE 

QTY 

VOTERS 

ONERS 

HERS 

84152 

YCA56C77  4 

A2 

B 

LAO  116/A  AFT  RiSTBAIBT  POS  LATCH  BOD 

3 

550 

4 

10 

2 

3 

84152 

TCA56D774 

B1 

B 

LA01 16/A  AFT  EESTBAINT  POS  LATC1  BOD 

3 

550 

0 

0 

C 

3 

84152 

YCA569774 

B2 

B 

LA0116/A  AFT  RESTRAIN!  POS  LATCH  BOD 

3 

550 

0 

0 

0 

3 

84152 

YCA560854 

A1 

A 

ADDITIONAL  N1AP0NS  CAPABILITY 

3 

0 

0 

0 

0 

8 

84152 

YCA560855 

A1 

A 

ADDITIONAL  HEAPONS  CAPABILITY 

3 

0 

0 

0 

0 

8 

84153 

1-3 

AHC500417 

A1 

B 

SHEBGEHCY  1GBESS  LIGHTING  SYSTEB 

1 

3000 

132 

5944 

45 

120 

84153 

E-3 

A1C5004 17 

0200 

A 

EHEBGENCY  EGHESS  LIGHTING  SYSTEB 

4 

0 

42 

84153 

H-3 

A1C5  004 1 7 

02A2 

A 

EBEEGENCY  EGHESS  LIGHTING  SYSTEB 

4 

4040 

42 

84153 

1-3 

AHC500417 

02A3 

A 

EBEBGENCY  EGHESS  LIGHTING  SYSTEB 

4 

3660 

42 

84153 

1-3 

AEC500417 

02A4 

A 

IBEHGENCY  EGHESS  LIGHTING  SYSTEB 

4 

5770 

42 

84153 

1-3 

AHC50041? 

02A5 

A 

EBEEGENCY  EGHESS  LIGHTING  SYSTEB 

4 

5320 

42 

84154 

C-9 

ACZ50009S 

A1 

A 

SECOBE  VOICE  01F/V1F/IF  COBB 

3 

25 

4650 

84157 

C-9 

ACZ500097 

00 

A 

C-9B  I-BOD  CHANGES  NO  COST 

5 

0 

1 

84157 

C-9 

AC250G103 

A1 

A 

C-9  AIH  TO  GROUND  TELEPHONE  COBB  STS 

3 

25 

1 

84158 

1-1 

AHA500153 

A1 

A 

AN/ARC-182(?)RADIO  SET  INSTALLATION 

1 

435 

138 

82 

0 

8 

84160 

P-3 

APB500453 

A1 

B 

INSTAL  AN/ABC-186  YH? 

4 

364 

7 

60 

8 

20 

84168 

P-3 

APB500453 

A2 

B 

INSTAL  AN/ARC- 186  YHE 

4 

384 

20 

84161 

iV-8 

AYL500241 

A1 

A 

BOD  YIDEO  RECORDING  SYS 

3 

47840 

1 

80 

80 

80 

84161 

AV-8 

AYL50&241 

B1 

A 

HOD  YIDEO  RECORDING  SYS 

3 

48000 

80 

84161 

iV-8 

AYL500241 

B2 

A 

HOD  YIDEO  HECOHDING  SYS 

3 

48000 

80 

84161 

YCA542832 

A1 

A 

HOD  FIDO  HECOHDING  SYS 

3 

1340 

0 

0 

0 

1 

84161 

YCA542832 

B1 

A 

HOD  FIDO  HECOHDING  SYS 

3 

1400 

0 

0 

0 

1 

84162 

YZA610813 

A1 

A 

HEDESIGN  OF  NLG  AZLE  SOCIET 

1 

12700 

0 

0 

0 

12 

84162 

YZA610813 

B1 

A 

EEDESIGN  OF  NLG  AILE  SOCIET 

3 

12700 

0 

0 

0 

12 

84163 

YCA542836 

A1 

A 

AN/AYI14  641  BEBOH!  BODOLE  CONVERSION 

1 

1 

52 

154 

2 

2 

84164 

YCA542959 

A1 

A 

AN/APS137  HADAE 

5 

0 

0 

0 

0 

4800 

84165 

C-9 

ACZ500098 

A1 

A 

C-9B  SATCOB 

3 

25 

820 

84166 

i-7 

AAP5C0457 

A1 

A 

IBPF  BOLTPL/TRIPLE  EJECTOR  RACE  ADAPTER  BARNS  1 

25 

1 

84166 

P-4 

APP500678 

A1 

A 

INSTAL  TACTICAL  AIR  COBBAT  TRAINING  SYS 

3 

25 

120 

84172 

C-130 

ACH500271 

A1 

A 

HELICOPTER  AERIAL  HIRELING  BODIFICATION 

1 

25 

13 

84173 

C-130 

ACB500287 

A1 

C 

INSTAL  AFTEB  BODY  STRAINS 

3 

25 

200 

84174 

i-4 

AAC500649 

A1 

A 

BQB-74  AIR  LAONCB  PROVISIONS  ITA-4J  A/C) 

3 

1130 

80 

84174 

BPD500649 

A1 

A 

BQB-74  AIR  LAUNCH  PROVISIONS  NTA-4J  A/C) 

3 

25 

80 

84175 

P-14 

AFH500712 

A1 

B 

IPCORPOHATION  OF  TAHPS  PROVISIONS 

3 

62590 

511 

16900 

33 

1300 

84176 

YCA54287  4 

A1 

A 

AN/A0G9  DATA  PROCESSOB  CAPACITOR  REPL 

5 

31368 

3 

3 

1 

16 

84176 

YCA54287  4 

El 

A 

AN/ADG9  DATA  PROCESSOR  CAPACITOR  RIPL 

3 

31368 

0 

0 

0 

16 

84177 

1-3 

AHC500426I 

00 

A 

FUZZ  BORN-OFF  CHIP  DETECTION  STSTEB 

5 

0 

105 

84177 

1-3 

AHC510048I 

00 

A 

FUZZ  BORN-OFF  CHIP  DITECTOi  STSTEB 

5 

0 

105 

84177 

1-3 

A1C510049I 

00 

A 

F0Z2  BOHN-OFF  CHIP  DETECTOR  SYSTEB 

8 

0 

105 

84177 

H-3 

ABC5 100501 

00 

A 

FUZZ  BORN-OFF  CHIP  DETECTOR  STSTEB 

5 

0 

105 

84176 

1-3 

AHC510051 

A1 

A 

VE-3D  IHPROYED  GEAR  BOI 

3 

0 

669 

84181 

T-2 

ATB50C 1 98 

A1 

A 

CP0-66/A-24  ALTITUDE  ENCODING  COMPUTER 

3 

130 

12 

84161 

T-26 

ATC500198 

A1 

A 

ENCODING  COBPOTER  IMP/IQDIP  LIFE  EIT 

3 

25 

12 

84183 

P-3 

APB50047 1 

41 

A 

CONTENT  P-3A  TO  TP-3A  CONFIG 

3 

25 

8 

29344 

3668 

3668 

84185 

1-53 

AHI500363 

00 

A 

AFCS  IBV  PREVENTION 

1 

0 

10 

84186 

1-2 

A1B500336 

00 

B 

RING  A  TAIL  DEICING  BOOTS 

1 

0 

1 

84187 

C-2 

ACB50C126 

00 

B 

REPLACEMENT  OF  NING/TAIL  DEICING  BOOTS 

1 

0 

12 

4 

0 

1 

84186 

1-2 

A1B500337 

A1 

A 

AUTO  FLIGHT  CONTROL  STS 

3 

25 

50 

84188 

C-2 

ACB500127 

A1 

A 

AOTO  FLIGHT  CONTROL  SYS 

3 

25 

50 

84534 

H-3 

AHC500417 

0300 

A 

EBEEGENCY  EGRESS  LIGHTING  SYSTEB 

4 

0 

42 

8 


E 
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OSIPl  TD* 

TITLE 

QTY 

AYE 

FOB  L. 

COBYE 

BETA 

CAB: 100 i 

70D27  YCB5C  0210 

El  BODE  1  CAPACITCE  Ml  IHS3L  STBIP  ABC  PYHT 

4 

13.00 

19.81 

0.81 

-0.30 

4.89 

70027  YCA54  1549 

A1  TACABO  III  OG-78/OSC-13,  BOD  0E 

0 

70027  YCA54  1549 

Bl  TACABO  III  0G-78/05C-13,  BOD  OE 

0 

70027  YCA54  1549 

B2  TACABO  III  OG-78/OSC-13,  BOD  0E 

0 

70027  TCA54  1549 

B3  TACABO  III  OG-78/OSC-13,  BOD  OE 

0 

70C27  TCA54  1549 

B4  TACABO  III  OG-78/OSC-13,  BOD  OE 

0 

70027  ICA54  1549 

B5  TACABO  III  OG-78/0SC-13,  BOD  OE 

0 

70027  TCA54  1549 

B6  TACABO  III  OG-78/OSC-13,  BOD  0E 

0 

70027  TCA54  1549 

B7  TACABO  III  OG-78/0SC-13,  BOD  OE 

0 

70027  7CA54  1549 

Cl  TACABO  III  OG-78/DSC-13,  BOD  OE 

0 

72007  AYL50  0096 

00  AH/ APB-194  BADAB  ALTIBETEB.IHC  0E 

40 

0.05 

0.15 

0.81 

-0.30 

0.04 

72007  AYL50  0096 

01  AH/APB-194  BADAB  ALTIBETEB.IHC  OE 

37 

123.43 

369.97 

0.61 

-0.30 

91.24 

72007  AYL5Q  0096 

02  AH/APE-194  BADAB  ALTIBETEB.IHC  OE 

37 

89.54 

268.38 

0.81 

-0.30 

66.16 

72007  A7L50  0096 

Cl  AH/APB-194  BADAB  ALTIBETEB.IHC  OE 

0 

72007  APB 50  0300 

A1  BADAB  HAY  SYS;PBOY  FOB  APH-194Y  ELEC  ALTS  SET 

96 

10.32 

41.34 

0.81 

-0.30 

10.20 

72007  APB50  0354 

A1  AH/APH194Y,  IHSTL  OF 

249 

30.61 

163.78 

0.81 

-0.30 

40.39 

72007  AAE5C  0398 

00  APH-194/APH-141  STOHAGE  COHHECTOB/JOBPEP 

146 

0.18 

0.20 

0.99 

-0.010 

0.19 

72007  AAE5G  0398 

A1  APH-194/APH-141  STOHAGE  COHHECTOB/JOBPEB 

119 

12.24 

12.40 

1.00 

-0.002 

12.26 

72007  AAE50  0398 

Bl  APH-194/APH-141  STOHAGE  COHHECTOB/JOBPEB 

0 

72007  AAK50  0406 

A1  AB/APH- 194 ( ¥ ) .PROVISIONS  FOB 

78 

67.08 

151.30 

0.88 

-0.187 

64.03 

72007  AAE5C  0406 

Cl  AH/APH-194(Y) .PBOYISIOHS  FOB 

0 

72007  AAE50  0424 

A1  AH/APH194  BADAB  ALTIBETEB,  PBOYISIOHS  FOB 

79 

13.92 

52.56 

0.81 

-0.30 

12.96 

72007  AAE50  0461 

A1  BADAB  ALTIBETEB,  BOD  OF 

4 

37.00 

56.39 

0.81 

-0.30 

13.91 

72007  AAC50  0555 

A1  APH-194/141  BADAB  ALTB  SYS.IHTCHG  IHSTL  OF 

46 

11.33 

36.27 

0.81 

-0.30 

8.94 

72007  YAC50  0555 

El  APH-194/141  BADAB  ALTB  SYS.IHTCHG  IHSTL  OF 

1 

72007  AAC50  0555 

1  A2  APH-194/141  BADAB  ALTB  SYS.IHTCHG  IHSTL  OF 

59 

11.19 

38.64 

0.81 

-0.30 

9.53 

72007  AAC50  0555 

10200  APH-194/141  BADAB  ALTB  SYS.IHTCHG  IHSTL  OF 

0 

72007  AAC50  0555 

2  00  APH-194/141  BADAB  ALTB  SYS.IHTCHG  IHSTL  OF 

0 

72007  AAC50  0555 

3  00  APH-194/141  BADAB  ALTB  ASSY , IITCHG  IHSTL  OF 

0 

72007  AEP50  0570 

A1  ELECTBOHIC  ALTIBETEB, AH/APH-194, IHSTL  OF 

206 

19.26 

48.10 

0.89 

-0.172 

21.80 

72007  AEP5C  0570 

A2  ELECTBOHIC  ALTIBETEB, AH/APH-194. IHSTL  OF 

313 

19.45 

61.20 

0.87 

-0.199 

24.44 

72007  AFP50  0570 

1  00  ELECTBOHIC  ALTIBETEB, AH/APH-194, IHSTL  OF 

497 

1.14 

0.02 

1.54 

0.620 

0.35 

72053  APB50  0233 

01  FDEL  PBHP  SCAYEHGEB  IHLET  SCBEEH  ADDITIOH 

316 

5.20 

3.10 

1.07 

0.092 

4.73 

72053  APB50  0233 

02  FOEL  POBP  SCAYEHGEB  IHLET  SCBEEH  ADDITIOH 

3 

5.33 

7.45 

0.81 

-0.30 

1.84 

72053  APB50  0326 

A1  IBPBOYED  TACTICAL  HAY  SYS,  IHSTL  OF 

27 

844.44 

2299.88 

0.81 

-0.30 

567.16 

72053  APB50  0326 

03A3  IHSTL  OF  IBPBOYED  TACTICAL/HAYIGATIOH  SYS 

15 

406.47 

925.88 

0.81 

-0.30 

228.33 

72053  APB50  0401 

A1  BABIHE  BEBEEB  BETBO  LAOHCHEB  SYS  BEBOYAL 

167 

15.63 

199.60 

0.71 

-0.498 

20.18 

72053  APB50  0404 

A1  BD-461  DIG  TAPE  BECOBDEB, IHSTL  OF 

163 

43.77 

219.60 

0.80 

-0.317 

51.09 

72053  7PB50  0404 

El  BD-461  DIG  TAPE  BECOBDEB, IHSTL  OF 

0 

72063  APB50  0410 

A1  DICASS  PBOYISIOHS  IHSTALLED 

161 

121.31 

554.50 

0.81 

-0.299 

139.89 

72053  APB50  0410 

0200  DICASS  PBOYISIOHS  IHSTALLED 

162 

4.00 

53.00 

0.70 

-0.508 

5.11 

72053  TCA54  1831 

A1  HAYIGATIOH  SYS  IHSTL,  IBP  TO 

2 

72053  TCA54  1831 

Bl  HAYIGATIOH  SYS  IHSTL,  IBP  TO 

0 

72053  7CA54  1842 

00  7D965/AQA-7  DEBOLTIPLEIEB,  COHYEBSIOH  OF 

0 

72053  TCA54  1843 

00  HI8440/AQA-?  SPECTBOB  AHALYZEB-QOABTIZBB.COHY 

0 

72053  7CA54  1844 

00  IP981/AQA-7  6EAB1HG  FBEft  IHD,  COHYEBSIOH  OF 

0 

72053  TCA54  1845 

00  C8245/AQA-7  BEABIHG  FBEQ  COHTBOL,  COHY  OF 

0 

72053  YCA54  1646 

00  B0373A/AQA7  SIG  DATA  BECOBDEB,  COHYEBSIOH  OF 

0 

72053  YCA54  1847 

00  PP6306/AOA-7  POWER  SDPPLY,  COHYEBSIOH  OF 

0 

72053  YCA54  1849 

00  H0557/AQA-7  DIGITAL  BEHOBY  OHIT, COHYEBSIOH  OF 

0 

72053  YCA54  1850 

00  HAYIGATIOH  SYS  IHSTL,  IBP  TO 

0 

72053  TCA54  2092 

00  BD319/AYA-8,  BETBOFIT  OF 

4 

1.75 

1.86 

0.97 

-0.04 

1.52 

BSMBMB; 
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OS  Iff  TDI 

TITLE 

QTY 

A?E 

FOR  L 

CORYE 

BETA 

CAE! 100) 

$ 

,  1 

7205c  YCA54  2!!! 

00  CP1224/ASK124  BA?  CONF,  BOP  OF 

1 

10.00 

10.00 

0.97 

-0.04 

8.17 

• 

72052  YCA54  2354 

A1  C9862/ASB124  TACTICAL  DISPLAY  CONTROL  BOD 

26 

1.85 

2.13 

0.97 

-0.04 

1.74 

72052  YCi; 4  2394 

B1  C9862/ASB124  TACTICAL  DISPLAY  COHTPOL  BOD 

0 

720:2  YCA54  2475 

A1  CY -3502  AB/ASB-124  DIODE  EEYEPSAL 

6 

2.33 

2.52 

0.97 

-0.04 

2.06 

72052  YCA54  2475 

B1  CV - 3502  AB/ASB-124  DIODE  REVERSAL 

0 

72C53  YCA54  2476 

A1  BA-597/ASB-124  C08POTEE  BATTEFY  OBIT 

10 

1.40 

1.55 

0.97 

-C  .04 

1.27 

3 

72052  70454  2476 

B1  BA  -  59? /ASH- 124  COBFOTEB  BATTERY  OBIT 

0 

$ 

72052  YCA54  2502 

00  CF1  224  'ASB124  BA?  COBPOTEB  BOLTIPLEIED  DATAB2 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

72053  YCA54  2867 

A1  CP1224A/ASB124  BA?  COBPOTEB  3 PD  BEBOPY  BOD 

10 

6.40 

7.08 

0.97 

-0.04 

5.78 

72053  TCA54  2887 

B1  CP1224A/ASH124  BA?  COBPOTEP  3PD  BEBOPY  BOD 

0 

72053  7CA54  2888 

A1  AB/ASB124  BA?  DISPLAY  SET  ADD  COBICS 

0 

*  1 

72053  AP6S2  0001 

00  CP- 1224/ASH- 124  COBPOTEB, IDEBT1FICATIOB  OF 

0 

72052  AFBS3  0009 

A1  ASK-124  ADD  COBIC  DISPLAY  OB  PILOT  ASA-66 

0 

yi 

73031  AAE50  0409 

A1  AB/ABG-21  STD  ABB  SYST,  IBSTL  OF 

y| 

73031  TCA54  2344 

00  AB/ABG-21  BEAPOB  COBT  SYS.SEL  VIDEO  BLABEIBG 

0 

73031  TCA54  2345 

00  AB/ABG-21  BEAPON  COBTEOL  SYS, COBT  PABEL  BOD 

2 

2.50 

2.58 

0.97 

-0.04 

2.11 

73031  7CA54  2496 

00  AB/ABG-21  IBC  OF  FfiOBT  PABEL  SEALS/PB  SBITCB 

18 

2.50 

2.84 

0.97 

-0.04 

2.32 

74021  7CA54  1591 

A1  AB/OSC-13  HF  EADIO  SYST,  IBPPOVEBEBT  TO 

0 

74021  YCA54  1591 

B1  AB/OSC-13  HF  RADIO  SYST,  IBPPOVEBEBT  TO 

0 

74046  AAF52  0325 

00  AN/ARB-84  V  TACAN,  ALTERNATE  IBSTL  OF 

150 

74048  AAP50  0325 

A1  AN/APN-84  V  TACAN,  ALTERNATE  IBSTL  OF 

264 

17.54 

172.00 

0.75 

-0.409 

26.10 

74046  AAF50  0325 

1  00  AB/ARB-84  V  TACAN,  ALTERNATE  IBSTL  OF 

238 

0.25 

0.10 

1.15 

0.205 

0.26 

74048  AAF50  0325 

2  00  AN/APN-84  V  TACAN,  ALTERNATE  INSTL  OF 

0 

a 

74048  AAF50  0325 

3  00  AN/ARK-84  V  TACAN,  ALTERNATE  IBSTL  OF 

0 

7404?  AAF5C  0405 

A1  AN/APN-84  V  TACAN,  ALTERNATE  IBSTL  OF 

58 

8.28 

26.44 

0.81 

-0.30 

7.01 

HI 

74048  AAF5C  0405 

1  00  AH/ARN-84(V)TACAN,  INSTALL  OF 

0 

14 

74048  AAF50  0409 

00  AB/APK - 1 1 8 ( V )  TACAN, IBSTL  OP 

80 

8.13 

8.40 

0.99 

-0.008 

8.08 

vj 

74048  AAF50  0409 

1  00  AN/APN-118  (?)  TACAB, IBSTL  OF 

0 

74048  7CA54  2403 

00  AN/APN-84  V  COORSE  DEVIATION  CIRC9IT 

0 

75002  AAI50  0462 

A1  AVIONICS  COHHONICATION  BA?  IDEBT  0PDATE 

64 

317.25 

1123.26 

0.81 

-0.30 

277.00 

• 

75002  AAE50  0462 

A2  AVIONICS  COBBONICATIOB  BAV  IDEBT  DPDATE 

9 

24.44 

47.67 

0.81 

-0.30 

11.76 

75002  7CA54  1782 

A1  BALLEYE  DATA  LINE  COBTROLLEE  FOR  A7E,  IBC  OF 

6 

70.00 

75.73 

0.97 

-0.04 

61.87 

75003  7CA54  1782 

El  BALLEYE  DATA  Lilt  CONTROLLER  FOR  AYE,  IBC  OF 

0 

y 

75002  ?CA54  1782 

11  BALLEYE  DATA  LINE  CONTROLLER  FOR  A7E,  IBC  OF 

0 

75003  7CA54  1782 

1  00  BALLEYE  DATA  LINE  CONTROLLER 

6 

75003  TGA62  3628 

A1  J3416/ABB  DIST  BOX,  HOD  OF 

2 

33.00 

40.24 

0.82 

-0.29 

10.78 

75008  AFF50  0585 

A1  AN/ARC-159  RADIO  SET  IBSTL 

206 

68.79 

158.10 

0.90 

-0.156 

77.01 

3 

75006  AFP50  0585 

B1  AN/ARC-159  RADIO  SET  IBSTL 

0 

.  w 

75008  AFP50  0585 

1  00  AN/ARC-159  RADIO  SET  IBSTL 

11 

,  - 1 

75008  AFP50  0603 

00  AN/APC-159  0HF  RADIO, IBSTL  OF 

30 

y 

75006  AFP50  0633 

00  OHF  EADIO/TACAN  IBSTL 

0 

75023  Y C A 5 4  190  1 

A1  TD454B/APS96  RADAR  DELAY  LINE,  BOD  OF 

5 

417.00 

447.53 

0.97 

-0.04 

365.61 

75023  TCA54  1901 

B1  TD454B/APS96  RADAR  DELAY  LINE,  BOD  OF 

0 

•3 

75023  7CA54  1901 

02A2  CH273A/APS9f  SIGNAL  COBFARATOR.BOD  OF 

7 

271.43 

295.63 

0.97 

-0.04 

241.52 

75025  7CA54  1901 

02B2  CH273A/APS96  SIGNAL  COBPAEATOR,  HOD  OF 

1 

90.00 

90.00 

0.97 

-0.04 

73.53 

75023  7CA54  1961 

00  Ah/APS -96  RADAR  RECEIVER,  BOD  OF 

63 

26.78 

32.12 

0.97 

-0.04 

26.24 

•3 

75023  7CA54  2061 

00  AB/AFS-96  RADAR  ROND  ABF, RELIABILITY  IBP  TO 

107 

21.43 

26.31 

0.97 

-0.04 

21.49 

75023  YCA54  2177 

0100  AN/APS96  RADAR  VAC0DH  TDBE,  REFL  OF 

0 

m 

75023  7CA54  2177 

0200  AN/APS96  RADAR  VAC0DH  TUBE,  BfPL  OF 

0 

75026  AC85C  0243 

A1  DELETION  OF  LAVATORY 

13 

75026  ACR50  0244 

00  TRRHINAL  BATTER7  REHOVAL 

7 

75028  ACB5C  0246 

00  OHF-l/OHF-2  EEY1BG  RELAYS 

13 

2.92 

6.37 

0.81 

-0.30 

1.57 

> 

• 
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OSIfs  TDI 

TITLE 

QTY 

AVE 

FOB  L. 

CURVE 

BETA 

CABi  100) 

B 

7602c  ACB50  024' 

00  PFOTECTIYI  COYEB  BOB  TEE  RT  RACE 

13 

0.77 

1.68 

0.81 

-0.30 

0.41 

75026  ?CH5 0  024' 

00  PROTECTIVE  COVER  FOB  BT  RACE 

1 

1.00 

1.00 

0.81 

-0.30 

0.25 

S 

75026  YCA54  246? 

A1  FLIGHT  TIHE  STANDARD  DIGITAL  TIME  DISPLAY 

$ 

75026  YCA64  2466 

A1  COBBOH ICATION  CEHTRAL  CABLE  451  STRAIN  BELIEF 

75026  YCA54  2466 

A1  LT*cA  COOLANT  HOSE  ASSY 

9P 

75025  ?CB5 4  246: 

El  COOLING  EOSE  TRAILING  ANTENNA 

7 

0.86 

0.93 

0.97 

-0.04 

0.76 

V 

75028  YCA54  2476 

00  AN/CSC13  DEE  POD  ANTENNA  SYS  NOISE  GENERATOR 

75026  YCA54  2626 

A1  TACAB0  CV3388A9  DIGITAL  CONVERTER  UPDATE 

,%• 

75026  YCA54  2531 

00  270-0651-010  DISPLAY/IEYBOAED  OSCILLATuB 

$ 

75028  YCA64  2545 

A1  TACABC  TELETYPINEITER  ADAPTEE  CONSTANT  COSENT 

75026  YCA64  2565 

A1  TACABC  COBBUNICATION  CENTRAL  SOBSYS  CABLES 

75026  TCA64  2556 

A1  TACABC  C-1C115/0SC-14  INDICATOR  BOD 

£ 

75026  YCA54  2556 

B1  TACABC  C- 10 1 15/0SC- 14  INDICATOR  BOD 

*JS 

75028  VCH54  2556 

El  TACABC  COHT  IND  C-10115/0SC-14(V)  BOD 

1 

3.00 

3.00 

0.97 

-0.04 

2.45 

75026  TCA54  2559 

A1  TACABC  ASYNC  D-C  DEYICE  INTERFACE  CAPACITOB 

< 

75028  YCA54  2555 

B1  TACABC  ASYNC  D-C  DEVICE  INTERFACE  CAPACITOB 

A 

75026  VCH54  2555 

El  TACABC  CIBC0IT  CARD  CAP  CHANGE 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

75028  YCA54  2560 

A1  TACABC  LONG  TRAILING  KIBE  FILTEB  SEIELD 

75028  YCA54  2560 

El  TACABC  LONG  TRAILING  KIBE  FILTEF  SEIELD 

vj 

75028  VCH54  2560 

El  ANTENNA  AIB  FILTEB  SEIELD  TACABC 

0 

V 

75028  YCA54  2621 

A1  TACABC  ANTENNA  SNITCHING  ASSY 

75026  YCB54  2621 

El  TACABC  ANTENNA  SK  OBIT  ASS!  HOD 

1 

4.00 

4.00 

0.97 

-0.04 

3.27 

V 

mi 

75026  YCA54  2636 

A1  TACABC  CABLE  ASSY  K113 

a 

76001  AAE50  0493 

Al  RADAR  WARNING  RECEIVER, INSTL  OF 

348 

6.99 

156.40 

0.69 

-0.531 

13.55 

76001  7FP54  2494 

11  ANGLE  OE  ATTACE  TBANSBITTEB 

6 

v\ 

76001  YZA61  0534 

A1  FLT  COST , STABILI ZER/FLAPERON  SERVO  VALVE, BEPL 

>:: 

76001  72461  0534 

A2  ELT  CONT , STABI LI ZER/FLAPERON  SERVO  VALVE, BEPL 

77001  AAC60  0567 

00  ANGLE  BATE  BOBBING  SYSTEB  PBOVISIONS 

25 

77001  AAC50  0567 

A1  ANGLE  BATE  BONDING  SYSTEB  PBOVISIONS 

116 

444.79 

1886.92 

0.81 

-0.30 

465.32 

R 

77001  AAC50  0567 

A5  ANGLE  BATE  BOBBING  SYSTEB  PBOVISIONS 

60 

31.20 

108.32 

0.61 

-0.30 

26.71 

77001  AAC5C  0567 

AC  ANGLE  BATE  BOBBING  SYSTEB  PBOVISIONS 

22 

14.45 

36.99 

0.81 

-0.30 

9.12 

77001  AAC50  0567 

02A2  ANGLE  BATE  BOBBING  SYSTEB  PBOVISIONS 

141 

61.72 

277.85 

0.81 

-0.30 

68.52 

-\ 

770C1  AAC50  0567 

0300  ANGLE  BATE  BOBEING  SYSTEB  PROVISIONS 

0 

•V 

77001  AAC5C  0567 

03A3  ANGLE  BATE  BOBBING  SYSTEB  PBOVISIONS 

141 

27.67 

124.54 

0.81 

-0.30 

30.71 

77001  AAC5C  0567 

04A4  ANGLE  BATE  BOBBING  SYSTEB  PBOVISIONS 

141 

22.29 

100.34 

0.81 

-0.30 

24.75 

,S 

77001  AAC50  0567 

04B1  ANGLE  BATE  BOBBING  SYSTEB  PBOVISIONS 

0 

.s' 

77001  TAC5C  0567 

04E1  ANGLE  BATE  BOBBING  STSTEB 

1 

26.00 

26.00 

0.81 

-0.30 

6.41 

' 

T70C1  AAC50  0567 

00  ANGLE  BATE  BOBBING  SYSTEB  PBOVISIONS 

0 

,% 

77001  TCA54  2232 

A1  BELATIVE  KIND  T8ANSD0CEB  PN  815572  BOD 

2 

8.00 

9.28 

0.97 

-0.04 

7.58 

77001  7CA54  2232 

B1  BELATIVE  KIND  TBANSDOCEB  PN  815572  HOD 

0 

77001  7CA54  2232 

00  BELATIVE  KIND  TRANSDUCER  PN  815572  HOD 

26 

1.50 

1.73 

0.97 

-0.04 

1.41 

770C1  TCA54  2233 

A1  C6682/AKE-1  CONTBOLLEB,  HOD  OF 

2 

10.00 

10.31 

0.97 

-0.04 

8.42 

V 

77001  YCA54  2233 

B1  C6662/AKE-1  CONTROLLER,  HOD  OF 

0 

y 

770  10  AAt 5  0  0454 

A1  AIRCRAFT  BODIFICATION/OPDATE 

19 

1266.56 

3100.08 

0.81 

-0.30 

764.49 

77010  AAE50  0454 

A2  AIRCRAFT  HODIFICATION/UPDATE 

12 

222.75 

474.12 

0.81 

-0.30 

116.92 

77010  AAE5C  0454  A 

Ai  AVIONICS,  BASIC  AIBCBAFT  BEKIBE  4  UPDATE 

23 

1119.70 

2904.46 

0.81 

-0.30 

716.25 

■'- 

77010  AAE5C  0454  A 

A2  AVIONICS,  BASIC  A1BCBAET  BEKIBE  A  UPDATE 

23 

27.13 

70.38 

0.61 

-0.30 

17.35 

77010  AAI50  0454  A 

A3  AVIONICS,  BASIC  AIBCBAFT  BEKIBE  A  UPDATE 

23 

1131.00 

2933.78 

0.81 

-0.30 

723.46 

77010  AAI50  0482 

Al  ABN-84/APN-153  CONTROL  PANELS, BELOC  Of 

23 

7.83 

20.30 

0.61 

-0.30 

5.01 

.V 

77022  AHB50  0371 

Al  AN/ALH57  INFRARED  COUNTEBHEASOBIS  INSTAL 

274 

39.85 

219.56 

0.81 

-0.30 

54.14 

S'1 

77022  AAF50  0361 

Al  AIB  CONDITIONING  TEST  POINT  FITTINGS, HOD  OF 

421 

8.46 

55.00 

0.81 

-0.310 

13.21 

WW5 
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TD» 

TITLE 

QTY 

AVE 

FDB  L.  COFvE 

BETA  CAE!  102 , 

7703: 

!CA54  1976 

00  AH/APA-171  BOTODOHE,  HOD  OF 

1 

4.00 

4.00  0.37 

-0.04  3.27 

77032 

!CA5  4  2023 

00  CP1083/AF  SIGHAL  PBOCESSOP  COHP,  HOD  OF 

0 

77C22 

!CA54  2024 

00  OL77/ASQ  COHPOTEB  PBOGBAHHEB,  HOD  OF 

0 

77032 

YCA54  2025 

00  OL77/ASQ  COHPOTEB  PBOGBAHHEB,  HOD  OF 

3 

3.67 

3.85  0.97 

-0.04  3.14 

77032  YCA54  2026 
77032  YCA54  2027 
77032  YCA54  2028 
77032  YCA54  2025 
77032  YCA54  2056 
77032  TCA54  2073 
77032  YCA54  2074 
77032  YCAS4  213S 
77032  YCA54  2139 
77032  7CA54  2139 
77032  TCA54  2139 
77032  TCA54  2139 
77032  YCA54  2141 
77032  YCA54  2141 
77032  7CA64  2141 
77032  7CA54  2142 
77032  YCA54  2146 
77032  YCA54  2146 
77032  YCA54  2146 
77032  ICA54  2146 
77032  YCA54  2147 
77032  YCA54  2147 
77032  YCA54  2147 
77032  YCA54  214? 
77032  7CA54  2148 
77032  TCA54  2148 
77032  TCA54  2148 
77032  YCA54  2149 
77032  7CA54  2149 
77032  TCA54  2150 
77032  TCA54  2150 
77032  ICA54  2150 
77032  TCA54  2150 
77032  7CA54  2150 


00  S7 624/APS i2C  COKTSOL  ¥OLT  SIHOLATOE,  HOF  OF 
00  HT4366/APS120  ELECT  EQUIP  BACK,  HOD  OF 
00  AH/APS-120  IHSTL  HATEEIALS,  HOD  OF 
00  J3168/A  IHTEBCOHH  BOX,  HOD  OF 
00  ID1783/ASH440  FAULT  ISOLATING  IHD,  HOD  OF 
00  C1741/APS- 125  DOAL  POLSE  ATT  COHPABATOB.HOE 
00  CH459/APS125  DIGITAL  DATA  COHPARATOB .HOP  OF 
00  SH-726/APS-125  COHT  YOTAGE  SIHDLATOB .HOD  OF 
A1  SH-726/APS-125  COHT  VOTAGE  SIHOLATOE , HOD  OF 
A2  SH-726/APS- 125  COHT  YOTAGE  SIHDLATOB ,HOD  OF 
B1  SH-726/APS-125  COHT  VOTAGE  SIHDLATOB ,MOD  OF 
B2  SH-726/APS-125  COHT  VOTAGE  SIHDLATOB ,BOD  OF 
00  TD- 1202/APS- 125  DEHDLTIPLEXEB  ASS!,  HOD  OF 
A1  TD- 1202/APS- 125  DEHDLTIPLEXEB  ASS!,  HOD  OF 
B1  TD- 1202/AFS- 125  DEH0LT1PLEIEE  ASS!,  HOD  OF 
00  DT - 58 1/APS- 125  AV10H1CS  DETECTOB  PBOCESSOB 
00  ID-2067/APS-125  PBBFOBHAHCE  IHDICATOB, HOD  OF 
A1  ID-  2067 / APS- 1 25  PERFOBHAHCE  IHDICATOB ,M0B  OF 
B1  ID-2067 /APS- 125  PEBFOBHAHCE  IHDICATOB. HOD  OF 
B2  ID-2067/APS-125  PEBFOBHAHCE  IHDICATOB, HOD  OF 
00  CH-460/APS-125  COHPABATOB-FILTEB , HOD  OF 
A1  CH-460/APS-125  COHPABATOB-FILTEB , HOD  OF 
Bl  CH-460/AFS- 125  COHPABATOB-FILTEB, HOD  OF 
B2  CH-460/APS-125  COHPABATOB-FILTEB, HOD  OF 
00  J-3168/A  IHTEBCOHHECTIHG  BOX, BOD  OF 
A1  J-3166/A  IHTEBCOHHECTIHG  BOX, HOD  OF 
Bl  J-3168/A  IHTEBCOHHECTIHG  BOX, HOD  OF 
00  AS-3144/A  AHTEHHA  ASS!, HOD  OF 
A1  AS-3144/A  AHTEHHA  ASS!, HOD  OF 
00  OL-76/AP  DETECTOB-PBOCESSOB  GBOOP.HOD  OF 
A]  OL-76/AP  DETECTOB-PBOCESSOB  GBODP,HOD  OF 
A2  OL-76/AP  DETECTOB-PBOCESSOB  GBOOP.HOD  OF 
Bl  OL-76/AP  DETECTOB-PBOCESSOB  GBOOP.HOD  OF 
B2  OL-76/AP  DETECTOB-PBOCESSOB  GBOOP.HOD  OF 


0.97  -0.D4  9.80 


77032  YCA54  2151 

00  IP- 1039/APA- 172  DIGITAL  DISPLAY  IHDICATOB, HOD 

1 

2.00 

2.00 

0.97 

-0.04 

1.63 

77032  TCA54  2151 

A1  IP-  1 0 39/APA- 172  DIGITAL  DISPLAY  IHDICATOB, HOD 

0 

77032  YCA54  2151 

Bl  IP- 1039/APA- 172  DIGITAL  DISPLAY  IHDICATOB, HOD 

0 

77032  YGA62  3122 

00  502AS2990  BLADE  GOABD,  HOD  OF 

0 

77032  TGA62  3123 

A1  AH/APH-376  BADAB  TEST  BEHCB  HOD 

2 

14.00 

17.07 

0.82 

-0.29 

4.57 

78008  ABB50  0264 

1 

00  BADIO  BECEIVIHG  SET 

0 

78008  AHB5C  0267 

A1  AH/ASH-123  TACAH  SYSTEM 

97 

692.79  15942.00 

0.62 

-0.686 

678.46 

78008  ABB5C  0267 

Bl  AH/ASH- 123  TACAH  SYSTEM 

0 

78008  VBE50  0267 

El  AH/ASH-123  TACHA7  SYSTEM 

2 

840.00 

1037.03 

0,81 

-0.30 

255.74 

78008  VBB50  0267 

E2  AH/ASH-123  TACHAY  SYSTEH 

1 

4.00 

4.00 

0.81 

-0.30 

0.99 

78008  ABB50  0267 

1 

A2  AH/ASH-125  TACHA?  SYSTEH  IHSTALLATIOH 

97 

5.03 

62.30 

0.68 

-0.550 

4.95 

78008  A8B5C  0267 

1 

B2  AH/ASH-123  TACAH  SYSTEH 

0 

78008  VBB50  0267 

1 

E2  AH/ASH- 123  TACHAV  SYSTEH 

2 

78008  ABB50  0269 

00  BADAB  BAHGE  IHPBOVEHEHT 

2 

».l  g. 
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780C8  AEB:0  0269 
78CC6  VHB5C  026? 
7800c  AHE5C  026? 
76008  AB:50  026? 
76006  AHB50  0274 
78008  AHE5C  0281 
78008  YBE50  0281 
78008  YHB5C  0261 
78008  AEB50  0281 
78008  YBB5C  0281 
78008  VEE50  0281 
78C08  AHB50  0263 
78006  AHB50  0264 
78006  YCA54  2833 
78008  TCA54  2533 
78006  YCA54  2533 
78006  YCA54  2533 
78006  TCA54  2546 
78008  TCA54  2568 
78006  YCA54  2628 
78011  ABX50  024? 
78019  APE5C  0449 
78019  YCA54  2289 
78019  YCA54  2270 
78019  YCA54  2271 
78019  YCA54  2272 
78019  TCA54  2273 
78022  APE50  0350 
78022  APB50  0395 
78022  APB5G  0395 
78022  APB5C  0395 
78022  APB50  0395 


EADAB  BADGE  IBFBOYEBED* 

U66EP  RABAB  BADGE  IMPBOFESEHT 
BABAE  BADGE  1BPEOVEBEBT 
LD-S6  BP  BABAE  BADGE  IBPPOVEBED! 

AD/ABC-159-1 .DBF  TBADSCEiVEB 
PILOT/COPILOT  CBECELIST  PADEL.BEPLACEBEDT  OE 
8EPL  OE  PILOT’S  ADD  COPILOT’S  CBECELIST  PADEL 
SODOBOOY  DATA  LIDI  DTFAB/DICASS 
DIFAB/D1CASS  SODOBOCT  DATA  LIDE.IDSTALLAT10D 
SODOBDOT  DATA  LIDE  DIPAB/DICASS 
SODOBOOY  DATA  LIDE  DIFAS/DICASS 
ALB-66 ( Y ) 1  BOD,  PROVIDE  ESB  YOLOBE  CODTBOL 
BB-2D  BOD 

AD/AET22  DIPAR/DICASS  SODOBOOY  LIDE 
AD/AET22  DIPAB/DICASS  SODOBOOY  LIDE 
AD/AET22  DIPAB/DICASS  SODOBOOY  LIDE 
AD/AET22  DIPAB/DICASS  SODOBOOY  LIDE 
AD/ALR-66  BOD 

AD/ASD123  TACTICAL  DAY  LIGBTIDG  IHPBOYEBEDT 
AD/ASQ81  DECTOE  BEAD  RELIABILITY  IBPBOYEBEDT 
ALQ-141  ADD  AQS-14  PBOYISIODS 
IDSTAL  PBOYISIODS  POB  AD/ALQ-78A  ID  P3C 
AE/AL(|-78  ECB  IBPBOYEBEDT  OE 
AD/AL Q-78  ECB  IBPBOYEBEDT  OP 
AD/ALQ-78  ECB  IBPBOYEBEDT  OP 
AD/ALG-78  ECB  IBPBOYEBEDT  OF 
AD/ALQ-78  ECB  IBPBOYEBEDT  OE 
IDSTL.IDTEBIB  IDTEGBATED  ACOOSTIC  COBB  SYS 
IDSTL  OP  OV-78A  GEDEBATOB  PBOC  GBP  PBOYISIODS 

IDSTL  OF  OY-78A  GEDEBATOB  PBOC  GBP  PBOYISIODS 

IDSTL  OP  OY-78A  GEDEBATOB  PBOC  GBP  PBOYISIODS 

IDSTL  OP  0Y-78A  GEDEBATOB  PBOC  GBP  PBOYISIODS 


3.00 

3.70 

0.61 

-0.30 

0.91 

1.20 

37.70 

0.54 

-0.754 

1.17 

1.18 

5.50 

0.78 

-0.340 

1.15 

1.00 

1.23 

0.81 

-0.30 

0.30 

13.89 

72.80 

0.78 

-0.362 

13.73 

1.59 

33.20 

0.63 

-0.665 

1.56 

1.00 

1.23 

0.81 

-0.30 

0.30 

1.00 

1.05 

0.97 

-0.04 

0.86 

6.00 

6.00 

0.97 

-0.04 

4.90 

705.03 

1982.69 

0.81 

-0.30 

486.94 

16.84 

41.22 

0.81 

-0.30 

10.17 

9.00 

9.00 

0.97 

-0.04 

7.35 

38.90 

121.19 

0.81 

-0.30 

29.89 

179.13 

167.90 

1.01 

0.013 

178.13 

179.47 

524.28 

0.81 

-0.30 

129.29 

V'i* 
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TITLE 

QTY 

AYE 

FOE  L. 

COEVE 

BETA 

CAH(IOO) 

7900!  AiBE  00469 

A!  BLEED  AIE  LEAE  HARKINS  SYSTEK.HOD  OF 

36 

9.61 

26.57 

0.61 

-0.30 

7.05 

7900-  AAB5CG464 

00  TACAN  REr LACE8ENT 

11 

63.45 

131.54 

0.81 

-0.30 

32.44 

79003  AAE6004S4 

A1  AS/AFN-84.Y)  TACAN  SY5.INSTL  FOF  IA-3B 

11 

63.45 

131.54 

0.81 

-0.30 

32.44 

79033  AAB500465 

00  TACAN  8EPLACEBENT 

14 

30.07 

67.08 

0.81 

-0.30 

16.54 

79003  AAB500485 

A1  TACAN  RIPLACEHENT 

15 

28.00 

63.78 

0.61 

-0.30 

15.73 

79C03  AAB500488 

A1  AN/ABN-84  DUAL  TACAN  ANTENNA, INSTL  OF 

79003  AAE500488 

A2  AN/AEN-84  DOAL  TACAN  ANTENNA, 1NSTL  OF 

79C10  AAE600458 

00  HING  FOLD  ACTOATOE  EEDESIGNED 

14 

790 i G  AAE600458 

A1  HING  FOLD  ACTOATOE  EEDESIGNED 

382 

26.61 

162.16 

0.81 

-0.30 

39.99 

79011  AAE6C0473 

00  AIEBOENE  MOYING  TARGET  INDICATOR  EETEO  INCORF 

344 

3.19 

41.66 

0.74 

-0.44 

5.49 

79011  TCA542483 

A1  HX9736/APQ  YIDEC  FEOCESSOE  NOD 

0 

79011  YCA542463 

El  MX9736/APQ  VIDEO  PEOCESSOE  NOD 

0 

79013  AAI5G0478 

A1  NOSE  GEAR  DOHN  LOCE  INPROVENENT 

79 

57.77 

216.07 

0.61 

-0.30 

53.78 

79013  AAE500501 

A1  NLG  DRAG  BEACE  S0PP08T  FTG , BEPLACENENT  OF 

366 

89.84 

541.38 

0.81 

-0.30 

133.51 

79013  TZA610680 

00  NAIN  LANDING  GEAR  CYLINDER , REPL  OF 

0 

79014  AAE5O0474 

00  ARRESTING  HOOF  LIFT  CTLINDEE  NOD 

25 

79014  AAESG0474 

A1  ARRESTING  BOOE  LIFT  CYLINDER  NOD 

471 

12.24 

79.47 

0.81 

-0.30 

19.60 

79C14  AAES0047 4 

B1  ARRESTING  HOOI  LIFT  CYLINDER  NOD 

79014  AAS50047 4 

1 

00  ARRESTING  BOOE  LIFE  CYLINDER  NGD 

790 16  AAE5C048? 

A1  ALE-29A  REPL  BY  ALE-39  CBAFF  SYSTEN 

65 

216.98 

2076.49 

0.69 

-0.54 

171.87 

79019  AAE5004S6 

A1  ONIBOOT  PROTECTIVE  SYS  INC 

79019  AAE500496 

A2  ONIBOOT  PROTECTIVE  SYS  INC 

79019  AAE500496 

B1  ONIBOOT  PBOTECTIVE  SYS, INC  OF 

7901S  AAE500497 

A1  INPROVED  EEPLACEABILITY  OF  A/C  POD  HIEING 

12 

218.00 

464.01 

0.81 

-0.30 

114.43 

79019  AAE50057 1 

A1  m/m  COHN  INTERCEPT  BCVE 

96 

15.67 

62.75 

0.81 

-0.30 

15.47 

79019  TCA54229 1 

00  AN/ALQ-99  EXCITER  OSCILLATOR  HEATER  ASS!  INPR 

0 

79019  TCA54250S 

00  AN/ALft-99  FALSE  TARGET  CIRCUITRY , HOD  OF 

237 

15.58 

13.45 

1.02 

0.03 

15.22 

79019  7CA542647 

A1  AN/AL8-99  LON  POD  RADON!  NOD 

9 

17.44 

19.21 

0.97 

-0.04 

15.69 

79019  YCA542788 

A1  AN/ALQ99  POD  STEOIGBACE  NOD 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

79019  YCA542685 

00  AN/ALQ99  POD  BADONE  FASTENERS  REPL 

12 

2.67 

2.97 

0.97 

-0.04 

2.43 

79019  YCA542914 

A1  VBF/01F  COHN  INTIBCEPT  EEC 

0 

79019  YCA542954 

A1  AN/ALQ99  BAND  7  TRANSNITTEB  IBP 

1 

11.00 

11.00 

0.97 

-0.04 

8.99 

79019  YCA543088 

A1  AN/ALQ99F  V  BAND  1  4  2  COMPATIBLE  ICAP  2 

0 

79019  TGA624393 

A1  AN/ALG99  POD  EADONE  FASTNEES 

0 

79020  AAE500481 

A1  AN/APS- 130  RADAR  INSTL  OF 

52 

44.86 

149.20 

0.81 

-0.30 

36.79 

7902C  YCA54248 1 

A1  RANGE  AND  BEARING  INC  APS-130 

12 

8.42 

9.39 

0.97 

-0.04 

7.67 

79020  TGA623781 

A1  APS/HATC  P/N  128SAV60686-1  HOD 

3 

7.00 

9.58 

0.82 

-0.29 

2.57 

79020  7GA623762 

A1  MINI  SACE/APS130  CABLE  SET  128SAV60625  NOD 

3 

8.67 

11.87 

0.82 

-0.29 

3.18 

79020  TGA623763 

A1  AN/APS- 130  RADAR 

0 

79021  AAE500483 

A1  CBAFF  DISPENSER  POD, INSTL  OF 

53 

212.81 

711.50 

0.81 

-0.30 

175.46 

79021  AAE500483 

1 

00  CHAFF  DISPENSER  POD, INSTL  OF 

79022  AAE500472 

A1  INCOEP  OF  DISPENSING  SET 

49 

101.27 

330.58 

0.81 

-0.30 

81.52 

79022  TCA542537 

00  NI9254/ALE39  CHAFF  CN  SYS  CHANGE  CAPACITORS 

1 

35.00 

35.00 

0.97 

-0.04 

28.59 

79023  AAF50C389 

00  NCLTI  MONITIONS  A  ELIE  HIEING 

49 

79023  AAF50038S 

A1  HOLTI  HONITIONS  A  FLIfi  HIEING 

346 

409.93  54253.13 

0.56 

-0.83 

1160.97 

79023  AAF500389 

1 

00  MOLTI-HONITIONS  A  FLIP  HIEING 

79023  AAF500390 

00  FORHAED  LOOEING  INFRARED 

59 

79023  AAF500390 

A1  AN/AVQ-7  HOD  INC  OF  FLIE  CAPABILITY 

348 

11.13 

1592.42 

0.56 

-0.65 

32.05 

79023  AAF500396 

00  FLIE  ACFT  ALTITODE  BOLD  DISENGAGE  HARNING  SYS 

7 

79023  AAF5003S6 

A1  FLIE  ACFT  ALTITODE  BOLD  DISENGAGE  HAENING  SYS 

54 

13.54 

45.52 

0.81 

-0.30 

11.22 

79023  AAF500396 

A2  FLIE  ACFT  ALTITODE  BOLD  DISENGAGE  HAENING  STS 

1 

6.00 

6.00 

0.81 

-0.30 

1.48 

79023  AAF500396 

1 

00  FLIE  ACFT  ALTITODE  HOLD  DISENGAGE  HAENING  SYS 

79023  AA?5j0401 

A1  EAI'AF  ALTIBITEE  MABN1NS  LIGET 

62 

6.87 

24.09 

0.81 

-0.30 

5.94 

75023  AAF500412 

00  FLIB  SYSTEM , BOD  OF 

49 

6.08 

19.85 

0.81 

-0.30 

4.90 

75C22  AAF500420 

00  FLIB , F1L0T  DISPLAY  OBIT  ASD  OSB.IBPBOV  OF 

79023  AAF50044S 

A1  FLIB  PB0VIS10HS 

79023  TCA542238 

A1  AH  AYG-7  BOD  S1GSAL  DATA  PBOCESSOB  BOD 

16 

21.06 

23.79 

0.97 

-0.04 

19.43 

79023  YCA542238 

Bl  AH  AVQ-7  BOD  SIGHAL  DATA  PBOCESSOB  HOD 

0 

79023  YCA542238 

B2  AH  AYQ-7  BOD  SIGHAL  DATA  PBOCESSOB  BGD 

0 

79023  YCA542238 

B3  AH  AYQ-7  BOD  SIGHAL  DATA  PBOCESSOP  HOD 

0 

79023  YCA542238 

B4  AH  AYQ-7  HOD  SIGHAL  DATA  PBOCESSOB  BOD 

0 

79023  YCA542238 

B5  AH  AYQ-7  HOD  SIGHAL  DATA  PBOCESSOB  BOD 

0 

79023  YCAS42236 

1 

00  AH/AVQ-7  BOD  SIGHAL  DATA  PBOCESSOB  HOD 

0 

79023  YCA542355 

A1  IHSTL  OF  VIDEO  TAPE  BECOBDEB 

0 

79023  YCA542335 

Bl  IHSTL  OF  VIDEO  TAPE  BECOBDEB 

0 

79023  YCA542355 

B2  IHSTL  OF  VIDEO  TAPE  BECOBDEB 

0 

79023  TCA542497 

00  FLIB, PILOT  DISPLAY  OBIT  AHD  OSH.IBPBOVE  OF 

3 

52.67 

55.27 

0.97 

-0.04 

<5.15 

79023  YCA542698 

A1  HT4949/AVQ7B  HOGHTIHG  BASE  BOD 

8 

3.88 

4.25 

0.97 

-0.04 

3.47 

79023  YCA542698 

Bl  MT4949/AVQ7B  HOOHTIHG  BASE  BOD 

0 

79023  YCA542696 

1 

00  BT4949/AVQ7B  HOOHTIHG  BASE  BOD 

0 

79023  YCA542916 

00  CP1208A/ASH91B  TACTICAL  COHPOTEB  HOLTIPLEIEB 

C 

79023  YZA610782 

A1  AIBBOBHE  BEFBIGEBATIOH  OHIT  BOD 

1 

21.00 

21.00 

0.82 

-0.29 

5.63 

79023  TZA610782 

Bl  AIBBOBHE  BEFBIGEBATIOH  OHIT  BOD 

0 

79024  AAF500392 

A1  EITEHDED  BAHGE  DATA  LIHE 

59 

17.17 

59.31 

0.81 

-0.30 

14.63 

79024  AAF500392 

Bl  EITEHDED  BAHGE  DATA  LIKE 

79024  AAF50C3S5 

A1  HALLEYE  EITEHDED  BAHGE  DATA  LIHE 

80 

56.74 

214.99 

0.81 

-0.30 

53.02 

79024  AAF5G0395 

1 

00  HALLEYE  EITEHDED  BAHGE  DATA  LIHE 

79024  AAF500395 

2 

00  HALLEYE  EITEHDED  BAHGE  DATA  LIHE 

79024  YCA542303 

A1  CV-3248/AHH  COHVEBTEB  COHTBOL  SIGHAL  SELECT 

211 

4.28 

5.42 

0.97 

-0.04 

4.43 

79024  YCA542303 

Bl  CV-3248/AHH  COHVEBTEB  COHTBOL  SIGHAL  SELECT 

0 

79024  YCA842303 

1 

00  CV-3248/AHH  COHVEBTEB  COHTBOL  SIGHAL  SELECT 

1 

4.00 

4.00 

0.97 

-0.04 

3.27 

79024  YCA542303 

2 

00  CV-3248/AHH  COHVEBTEB  COHTBOL  SIGHAL  SELECT 

0 

79025  AAF500387 

00  AH/ALE-39  AOTOBATIC  CSAFF  DISPEHSEB, IHSTL  OF 

126 

0.07 

0.31 

0.81 

-0.30 

0.08 

79025  AAF500387 

A1  AH/ALE-39  AOTOBATIC  CHAFF  DISPEHSEB, IHSTL  OF 

287 

38.84 

910.75 

0.68 

-0.56 

69.91 

79025  AAF500387 

1 

00  AH/ALE-39  AOTOBATIC  CHAFF  DISPEHSEB,  IHSTALL 

79025  AAF500387 

2 

00  AH/ALE-35  AOTOBATIC  CHAFF  DISPEHSEB,  IHSTALL 

79025  AAF500413 

A1  AH/ALE-39  CHAFF  DISPEHSIHG  SYSTEB  BETBOFIT 

80 

11.68 

44.24 

0.81 

-0.30 

10.91 

79025  YGA623673 

A1  89C/AA  FLIB  BOD 

0 

79025  YGA623874 

A1  89C/AA  FLIB  BOD 

0 

79026  AAF500379 

Bl  EJECT10H  SEAT  ADJ  ASSY, BOD  OF 

79026  AAF500411 

A1  ELECTBQHIC  HABFABE  IBPBOVEBEHTS 

212 

168.11 

1925.20 

0.73 

-0.46 

236.66 

79026  AAF50041! 

A2  ELECTBOHIC  HABFABE  IBPBOVEBEHTS 

195 

3.54 

117.44 

0.63 

-0.66 

5.51 

79026  AAF500411 

A3  ELECTBOHIC  HABFABE  IBPBOVEBEHTS 

193 

113.40 

594.61 

0.80 

-0.31 

139.49 

79026  AAF5004 11 

Bl  ELECTBOHIC  HABFABE  IBPBOVEBEHTS 

79026  AAF500411 

1 

00  ELECTBOHIC  HABFABE  IBPBOVEBEHTS 

79026  AAF5C0411 

2 

00  ELECTBOHIC  HABFABE  IBPBOVEBEHTS 

75026  YCA542770 

00  HT6020/ALB45  BOOHT  ASSY  BEPL 

11 

1.36 

1.52 

0.97 

-0.04 

1.24 

79026  YCA542770 

0200  BT6020/ALB45  BOOST  ASSY  BEPL 

0 

79026  YCA542795 

A1  APB43/ALQ162  IHTEBFACE  BOD 

0 

79029  AFF500604 

A1  BEIHF , FOSELAGE  FOEL  CELL  CAVITIES  3  THRO  6 

559 

501.54 

3431.76 

0.81 

-0.30 

846.29 

79030  YCA542277 

A1  AH/AHG-10  DIGITAL  AOTO  ACQUISITiOH  IHC  OF 

60 

10.37 

12.41 

0.97 

-0.04 

10.14 

79030  YCA542277 

A2  AH/AHG-10  DIGITAL  AOTO  ACQDISITIOH  IHC  OF 

0 

75030  YCA542277 

Bl  AH/AHG-10  DIGITAL  AOTO  ACQOISITIOU  IHC  OF 

0 

79030  YCA542277 

B2  AH/AHG-10  DIGITAL  AOTO  ACQOISITIOH  IHC  OF 

0 

B8 .  . 
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TITLE 

QTY 

AYE 

FOB  L. 

COEYE 

BETA 

CAEi IOC  j 

75030 

TC454227? 

B3  AN/AMG-10  DIGIT4L  4CT0  ACQUISITION  INC  OF 

0 

75030 

7CA5422" 

B4  4N/4NG-10  DIGITAL  40TG  ACQUISITION  INC  OF 

6 

3.00 

3.29 

0.97 

-0.04 

2.69 

75030 

7C4542277 

B5  AN/AMG-10  DIGIT4L  40T0  4CWDISIT10S  INC  OF 

0 

75030 

VFP542277 

FI  4N/4PG-593  BAD4B  SET  LED  541  EANGF  TE4CFFE 

79030 

TC4542277 

1 

00  AN/AMG-10  DIGITAL  AOTO  ACQUISITION  INC  OF 

0 

79030 

754623577 

41  AN/4PG-5S5  EADAE  SET  PGSE  PULSE  EANGF  TEACl 

0 

79030 

734623578 

Ai  AN/APG-5SB  EADAE  SET  PGSE  CNIYEESAL  PC  BOAED 

0 

79033 

4FP500632 

A1  INC  OF  AN/ALE-39  COONTIEBEASOBE  DISPENING  SET 

30 

183.73 

516.69 

0.81 

-0.30 

127.42 

79032 

4FP500632 

1 

00  INC  OF  AN/ALF-39  CQDNTEBBEASDPE  DISPENING  SET 

79037 

7C4542365 

Al  BEPL  BEBCRT  OF  COBPOTEB  SIGNAL  DATA  C0N7EETEE 

417 

5.89 

7.68 

0.97 

-C.04 

6.27 

79037 

7C4542365 

A2  EEFL  BEBOP!  OF  CONFUTES  SIGNAL  DATA  CQNYEETEE 

19 

4.21 

4.79 

0.97 

-0.04 

3.91 

79037 

7C4542365 

B1  EEFL  BEBOPT  OF  COBPOTEP  SIGNAL  DATA  CONYEETEB 

4 

9.00 

9.56 

0.97 

-0.04 

7.81 

79C37 

7C4542365 

B2  EEPL  BEBCRT  OF  COBPUTSE  SIGNAL  DATA  CONYEBTEB 

0 

79037 

VF0542365 

!!  EEPL  BEBOFI  OF  COBPUTEE  SIGNAL  DATA  CONVEETEB 

4 

6.00 

6.38 

0.97 

-0.04 

5.21 

7903' 

7C4542365 

1 

00  EEPL  BEBOE7  OF  COBPOTEE  SIGNAL  DATA  CONTEBTEE 

15 

0.73 

0.83 

0.97 

-0.04 

0.67 

79039 

AFM50G607 

00  FOEb/YINT  YALYE,  EEPLACEBEN!  OF 

137 

79039 

AFM50C6C? 

Al  FOEL/YENT  YALYE, EIFLACEBENT  OF 

198 

7.28 

36.35 

0.81 

-0.30 

8.96 

79039 

4FW500609 

00  FUEL  STS  CELL  NB  2/MING  TANIS  Cl  YALYE  EEPL 

202 

79039 

4FW500609 

Al  FOEL  CELL  HE  2/MING  TANES  Ci  YALYE  EEPLACB1NT 

236 

19.61 

103.22 

0.81 

-0.30 

25.45 

79039 

AFM5GC609 

A2  FUEL  S7S  CELL  BE  2/MING  TANES  CE  YALYE  UK 

130 

16.45 

72.26 

0.81 

-0.30 

17.82 

79040 

AFM500590 

Al  IBPL  CLASS  1  MATES  INTEGBITT/CBSN  COST , IBPEOY 

320 

270.44 

1561.83 

0.81 

-0.30 

385.15 

79040 

AFN5C0616 

00  MING  SMEEP  INTEBLOCE  SEN  CONN  SOP  BET  ROTATE 

10 

0.80 

1.61 

0.81 

-0.30 

0.40 

79040 

4FH5006 16 

Al  MING  SMEEP  INTEBLOCE  BEN  CONN  SOP  BET, ROTATE 

344 

10.53 

62.16 

0.81 

-0.30 

15.33 

79040 

4FW5006 17 

00  MING  CENTEB  SECTION  NACELLE  ATTACHBEN!  PINS 

110 

79041 

AFW500600 

00  MATEB  INTE5BITT/C0EB0SI0N  CONTBOL 

380 

5.32 

32.36 

0.81 

-0.30 

7.96 

7904! 

7C4560734 

00  MATES  IITEBGEITT 

59 

1.29 

4.13 

0.82 

-0.29 

1.11 

79044 

AFM500577 

00  IDG  OIL  COOLEE  SCAYENGE  OIL  FILTEE,  INSTL  OF 

2 

24.00 

29.63 

0.81 

-0.30 

7.31 

79C45 

7Z461C604 

00  IDG  OIL  COOLEE  YALYE  THEBBAL  ELEBEST.EFPL  OF 

33 

0.91 

2.47 

0.82 

-0.29 

0.66 

79045 

724610604 

Al  IDG  OIL  COOLEE  YALYE  THEBBAL  ILEBENT.EEPL  OF 

65 

1.25 

4.11 

0.82 

-0.29 

1.10 

79045 

724610604 

B1  IDG  OIL  COOLEE  YALYE  THEBBAL  ELEBENT,  EEFL  OF 

0 

79052 

AFM500651 

00  BLG  MHEEL/CAEBON  BEAIE  ASSY.REPLACEBENT  OF 

444 

10.73 

68.48 

0.81 

-0.30 

16.89 

79052 

724610789 

Al  CARBON  BEAIE  TOSQOE  TUBE  STOP  EEPL 

120 

1.75 

6.88 

0.82 

-0.29 

1.84 

79052 

!Z4610789 

B1  CARBON  BEAIE  TOBQOE  TOBE  STOP  EEPL 

0 

79053 

AFM500622 

Al  A0IILIAE7  BEAIE  STS  BOD  OF 

114 

220.81 

931.78 

0.81 

-0.30 

229.78 

79053 

AFW500622 

A2  A0IILIABT  BEAIE  SYSTK8  BOD 

241 

250.17 

1325.44 

0.81 

-0.30 

326.86 

79053 

7C4542315 

Al  A0XILIAE7  BEAIE  STSTEB  BOD 

69 

0.86 

1.03 

0.97 

-0.04 

0.84 

79053 

7C4542319 

B1  A0IILIAE7  BEAIE  STSTEB  NOD 

0 

79053 

VF0542319 

El  BIGHT  GLOYE  SMITCB  A0I  BEAIE  STS  IBPBOYEBENT 

3 

4.00 

4.20 

0.97 

-0.04 

3.43 

7905  5 

AFM500621 

00  AN/APN-154  EADAE  BEACON 

34 

0.50 

1.46 

0.81 

-0.30 

0.36 

79055 

4FW5C062 1 

Al  AN/APN-154  EADAE  BEACON 

350 

10.05 

59.65 

0.81 

-0.30 

14.71 

79055 

4F145Q0621 

1 

00  AN/APN-154  EADAE  BEACON 

79055 

AFM50C611 

00  ABA-63  RECEIVING  DECODING  GROUP , PBOYISI ON  FOB 

359 

3.10 

18.56 

0.81 

-0.30 

4.56 

79060 

AFM500625 

Al  SEB?0  AIR  CONTABINANT  EEBOYEE, INSTL  OF 

349 

30.81 

182.68 

0.81 

-0.30 

45.05 

7906C 

AFM50G625 

A2  SERVO  AIE  CONTABINANT  EEBOYEE, INSTL  OF 

79060 

AFM500625 

1 

00  SERVO  AIE  CONTABINANT  EEBOYEE, INSTl  OF 

79061 

AFM500631 

00  IE  POD  ANTI  COLLISION  LIGET 

30 

79061 

AFW500631 

Al  IE  POD  ANTI  COLLISION  LIGHT 

348 

3.87 

22.93 

0.81 

-0.30 

5.65 

79063 

A7B50G082 

Al  AN/ALE-39  INSTALLATION 

62 

129.18 

452.97 

0.81 

-0.30 

111.71 

79063 

47E500099 

00  AN/ALE-39,  PROVISIONS  FOE 

79065 

4SS500326 

Al  TSANSBISSION  AFT  ROTOR  SHAFT/CONTEOL  IBPEOY 

331 

5.21 

30.39 

0.81 

-0,30 

7.49 

79066 

4EE5003.6 

00  AN/ALE-39  INSTL 

79066 

4HB500335 

Al  INSTL  OF  AN/ALE-39/AN/APB-39,EIHOYAL  AN/ALE2S 

274 

283.05 

9822.95 

0.65 

-0.63 

535.15 

79066  ABB  600339 

79067  AHF50G327 

79068  iEI:00277 

79068  ABI50G277 

79069  AHI5DC362 
79069  VBC5Q0362 
79670  AHX500269 
79071  ABI50C264 
79071  AHX5C  0265 
79C-75  464500139 
7907*5  484500139 
79075  484500139 
79075  484500139 
79075  VHT500139 
79075  VHT500139 
79075  7BT50C139 

79077  TC4542459 

79078  4B450C134 
79078  4H4500135 
79080  VSB54236P 

79080  TC4542368 

79081  4BB500271 
79084  4PE5C0387 
79084  4PB500387 
79084  4PB50C367 
79084  4PB50C387 
79084  4PB500387 
79C84  4PB500387 
79084  4PB500367 
79084  4PB500387 
79084  4PB50C367 
79084  4PB500387 
79064  4PB500390 
79064  4PB5003901 
79084  4PB500443 
79084  TC4542264 
79084  7C4542449 
79064  YC4542449 
79664  TC4542449 
79084  7C4542450 
79084  TC4542450 
79064  7C4542457 
79C84  7C4542656 
79084  TC4542656 
79084  4PB930005 
79084  4PB93C01C 
79087  7SB542402 
79087  7C4542402 
79087  VSB610666 
79087  724610668 

79087  7646237(5 

79088  724610653 


42  IHETL  OF  AN/ALE-39/AN/APR-3S  REBOVAL  AN/ALE39 

41  L0HG:T0L:K4L  cyclic  trib  actdatobs.iipbo?  of 

41  INSTL  OF  4LF-39  AND  4PB-33  SETS 

42  INSTL  OF  4LE-39  AND  4PB-39  SETS 

41  41,8-157(7)2  INFRARED  COONTERBSB  SET  INSTALL 
El  4B/4L8-157  INFBABED  C0DNTERME4SDF8S 
00  CANC  BY  4IB  410346, SABE  4S  4FC  202 
00  AIRBOBNE  BINE  COONTEPME4SOBES  IQD1P  IBPBOV 

00  4IBB0BNE  BINE  COOHTEBHE4SOBES  EQPIP  IBPBOV 

00  B1TF  PB0P0S4L 

41  BITE  PE0P0S4L 

42  BITR  PE0P0S4L 

43  BITE  PB0P0S4L 

El  BITE  PEOPOS4L 

K2  BITE  PE0P0S4L 

E3  BITE  PR0P0S4L 

41  ID-1791/4  VEBTIC4L  GTBO  IBD1C4T0E 
00  T4C4E  INST4LL4TI0N 
00  T4C4N  IBSTALLATION 

00  ED348/4SB  SIGS4L  D4T4  BECOEDEE  EEPBODOCEE 
00  BD348/4SB  SIGNAL  D4T4  BECOEDEE  BEPEODOCEE 
00  SB2D  CONFESSION  TO  SB2F 
00  D1F4B, DIRECTIONAL  FREQ  4N4LT2IBG/BEC0EDING 
41  TBIPLF  VERNIER  DIF4E/DIC4SS  PROVISIONS, INSTL 
0242  INSTALL  TRIPLE  VERNIER  DIEAE  PROVISIONS 
0343  DIF4F, DIRECTIONAL  FEES  ANALY21NG/REC0BDING 
0400  DIFAB, DIRECTIONAL  FEES  4N4LT2ING/EEC0EDING 
0500  DIF4R, DIRECTIONAL  FEES  AN4LT2ING/EEC0EDING 
0600  DIFAB, DIRECTIONAL  FEES  ANALYZING/RECOBBING 
0644  ASM  SYSTEM , DATA  PBOC/CBYPTO  DEVICE, BEBOVAL  OF 
0745  ASM  SYSTEB .ENHANCED  COOLING, E1/E2  BACK, INSTL 
0844  ASH  SYSTEB, DATA  PBOC/CBYPTO  DEVICE, EIB0T4L  OF 
00  TELETYPE  INTEBFACE  IBPBOVEBENT 
00  TELETYPE  IBTEBFACE  IBPBOVEBENT 
41  ASN  SYSTIB;AN/A6A-7A(V)8-3V  DIFAB  STS, BOD  OF 
41  DIGITAL  IBTEBFACE  DNIT  J-3346A/ASA-7  BOD 
41  STYLOS  DRIVE  ASST, REDESIGN  AQA-7V6 
B1  STYLOS  DRIVE  ASST  REDESIGN  4Q4-TV6 
1  00  STYLOS  DRIVE  ASST  REDESIGN  484-7V6 
41  SG-791/4RR-72.IBPROVED  FEES  TOLERANCE 
B1  SG/791/4BB-72  IBPROVED  FEES  TOLERANCE 
OC  B-1534/4BB-72, BKFLACKBENT  OF  22 

41  4N/484-74  CONTROL  P4IEL/BE4RING  COBPOTER  BOD 

42  AN/AS4-7A  CONTROL  P41EL/BEARING  COBPOTER  BOD 
00  P-3C  TACTICAL  STS  PR0GB4B  J4.6(N0D)GFE 

00  0PEBATI0N4L  PROG  J4.6  TO  FLEET  ISSOE  J4.7 
00  CP-1074/4SH-33  FL1GET  DATA  COBPOTER  POKER 
00  CP-1074/ASH-33  FL1GBT  DATA  COBPOTER  POKER 
00  TG  209/ASH- 3o  AOTO  TBROST  SERVO  REDESIGN  OF 
41  BOSE  0NDERCARRI4GE  COBBOSION 
00  CF-1C74/ASK-33  FLIGHT  DATA  COBPOTER  POKER 
41  LOKER  SPOILER  DKILL  4CTOATOR  PBOIIBITY  SKITCB 


QTT 

AVE 

FOB  L. 

COBVE 

EETA 

CAB (100) 

274 

28.82 

32.61 

9.98 

-0.02 

29.47 

388 

5.55 

33.96 

0.81 

-0.30 

6.38 

186 

123.11 

508.88 

0.83 

-0.27 

145.71 

186 

10.44 

51.13 

0.81 

-0.30 

12.61 

3 

1.00 

1.05 

0.97 

-0.04 

0.86 

57 

3.05 

10.43 

0.81 

-0.30 

2.57 

50 

6.52 

21.42 

0.81 

-0.30 

5.28 

2 

20.00 

20.62 

0.97 

-0.04 

16.84 

116 

70.54 

910.75 

0.66 

-0.56 

69.91 

51 

2.57 

8.49 

0.81 

-0.30 

2.09 

84 

40.13 

154.33 

0.81 

-0.30 

38.06 

166 

7.82 

129.83 

0.68 

-0.55 

10.39 

200 

8.30 

13.22 

0.94 

-0.09 

8.82 

53 

2.11 

7.07 

0.81 

-0.30 

1.74 

200 

48.55 

210.69 

0.83 

-0.28 

58.83 

116 

3.62 

61.77 

0.66 

-0.60 

3.96 

161 

157 

0.08 

0.39 

0.81 

-0.30 

0.09 

228 

5.36 

1.69 

1.16 

0.21 

4.50 

23 

7.78 

8.93 

0.97 

-0.04 

7.30 

145 

2.61 

3.24 

0.97 

-0.04 

2.65 

5 

2.00 

2.15 

0.97 

-0.04 

1.75 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

160 

3.01 

3.76 

0.97 

-0.04 

3.08 

3 

0.67 

0.70 

0.97 

-0.04 

0.57 

1 

5.00 

5.00 

0.97 

-0.04 

4.08 

116 

10.35 

2.49 

1.23 

0.30 

9.90 

6 

12.17 

13.16 

0.97 

-0.04 

10.75 

33 

2.39 

2.79 

0.97 

-0.04 

2.26 
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79066  TZAfiOtf S 

B1  LONER  SPOILEB  DHELL  ACTOATOR  PR0IIH1TY  SNITCH 

0 

790SS  VSB5424:2 

00  BD-34SA/ASB-27  TAPE  TBANS  CAFTPIDGE  IBPB  OF 

79069  YCA542451 

00  ED-34SA/ASE-27.TAPE  TEAKS  CARTRIDGE, IMPR  OF 

0 

7909C  TCA542472 

00  ACOUSTIC  DATA  PEOCESSOE  0L-82A/AYS  POKES  EED 

2 

2.50 

2.58 

0.97 

-0.04 

2.11 

79090  YGA953056 

00  0L-82A/ATS  ACOUSTIC  DATA  PEOCESSOE 

0 

79091  ASB50C163 

00  DISPLAT  GIKEBATOE  OBIT  LATCBIKG  SNITCH, ADD  OF 

49 

1.47 

4.80 

0.81 

-0.30 

1.16 

79091  YCA541158 

01  BANDPASS  TILT/BIPPLE  C08EECTI0B , SOM  CHANNEL 

0 

79092  YZA610643 

00  INTEGEATED  DEITE  GEMEHATOR 

0 

79092  YZA61G661 

A1  INTEGRATED  DEITE  GENEEATOE  SCATENGE  FILTER 

23 

3.35 

8.21 

0.82 

-0.25 

2.20 

79092  YZA61C661 

B1  INTEGEATED  DEITE  GENEEATOE  SCATENGE  FILTER 

0 

79092  YZA610662 

A1  INTEGRATED  DEITE  GENERATOR  OIL  STANDPIPE 

12 

4.25 

8.65 

0.82 

-0.25 

2.32 

79092  YZA610662 

B1  INTEGEATED  DRIVE  GENEEATOE  OIL  STANDPIPE 

0 

79093  ASB500166 

A1  LONGITUDINAL  FLIGHT  CONTBOL  STS 

180 

354.43 

1718.45 

0.81 

-0.30 

423.78 

79093  ASB50C166 

A2  LONGITUDINAL  FLIGHT  CONTBOL  STS 

2 

600.00 

740.74 

0.81 

-0.30 

182.67 

79093  ASB500166 

A3  LONGITUDINAL  FLIGHT  CONTROL  STS 

1 

600.00 

600.00 

0.81 

-0.30 

147.96 

79093  ASB500 166 

A4  LONGITUDINAL  FLIGHT  CONTROL  STS 

1 

600.00 

600.00 

0.81 

-0.30 

147.96 

79093  YCA542292 

00  SPEEDBBAEE  AND  THIN  CONTBOL  UNIT  HOD 

B 

79093  YZA610662 

00  FLIGHT  CONTROL  STS  ILETATOB  POKEE  SERVO  NOD 

0 

79093  YZA610652 

1  00  FLIGHT  CONTBOL  STS  ELEVATOR  POKES  SERVO  HOD 

0 

79093  YZA6 10689 

00  FLIGHT  CONTROL  STS  TICE  DAHPEE  HOD 

c 

79095  ASB5C0165 

A1  ADDITION  OF  FORHATION  LIGHTS 

6 

113.33 

195.40 

0.81 

-0.30 

48.19 

79096  ASB500165 

A2  ADDITION  OF  FORMATION  LIGHTS 

13 

136.46 

301.97 

0.81 

-0.30 

74.47 

79095  ASB5G0 165 

A3  ADDITION  OF  FORHATION  LIGHTS 

77 

53.95 

202.05 

0.81 

-0.30 

49.83 

79C95  ASB500165 

A4  ADDITION  OF  FORMATION  LIGHTS 

84 

39.52 

152.00 

0.81 

-0.30 

37.46 

79095  ASB500168 

00  ACFT  COCKPIT  CAUTION  KAENING  LIGHTS, RELOC  OF 

9 

1.00 

1.95 

0.81 

-0.30 

0.48 

79095  A5B500168 

A1  ACFT  COCKPIT  CAUTION  KAENING  LIGHTS, IELOC  OF 

38 

118.24 

357.28 

0.81 

-0.30 

88.11 

79095  ASB50C168 

A2  ACFT  COCKPIT  CAUTION  KAENING  LIGHTS, RELOC  OF 

142 

87.37 

394.13 

0.81 

-0.30 

97.19 

79096  YCA5423 1 1 

00  C-8859/ASQ-147  COMPUTER  INDICATOR  CONTROL 

0 

79096  YCA5423 12 

00  C-8860/ASQ-147  COHPUTEB  INDICATOR  CONTBOL 

0 

79096  YCA542313 

00  C-B86 1/ASil- 147  COMPUTER-INDICATOR  CONTBOL 

0 

79096  YCA5423 14 

00  C-8857/ASQ- 147  COMPUTER  INDICATOR  CONTROL 

1 

7.00 

7.00 

0.97 

-0.04 

5.72 

79096  TCA542315 

00  IY-7 45/ASQ-l 47  COMMAND  SIGNAL  DSCODEB 

0 

79096  TCA542316 

00  KY-746/AS0-147  COMMAND  SIGNALS  DECODER 

0 

79096  YCA542498 

A1  KY-745/ASQ-14?  KING  DECODER  MOD 

0 

79096  YGA623862 

A1  KT-745/AStj- 147  KING  DECODER  NOD 

0 

79099  ASB500163 

A1  CONVERTER  INTER  CONNECT  SLU,  REDESIGN  OF 

95 

23.32 

93.08 

0.81 

-0.30 

22.96 

79099  ASB500169 

A2  CONVERTER  INTER  CONNECT  SLU, REDESIGN  OF 

84 

22.98 

88.36 

0.81 

-0.30 

21.79 

79099  ASB500  169 

1  00  CONVERTER  INTER  CONNECT  SLU, REDESIGN  OF 

79099  ASB5CC17C 

00  CONVERTOR  INTEB-CONNECT  SLU  REDESIGN  OF 

79099  ASB500187 

00  MOD  OF  RAILS, SUPPORTING  INT/RADIO  CONTROL 

176 

2.28 

11.00 

0.81 

-0.30 

2.71 

79059  7SB542347 

00  CV-3048A/A1  CONVERTER-INTERCONNECT  BOI  MOD 

1 

23.00 

23.00 

0.97 

-0.04 

18.79 

79095  YCA542347 

00  CV-3048A/A1  CONVERTER-INTERCONNECT  BOI  MOD 

0 

79059  YCA542492 

A1  C-976C/A1  INTERGRATED  RADIO  CONTROL  HANDLES 

7 

2.29 

2.49 

0.97 

-0.04 

2.03 

79099  YCA5424S2 

B1  C-9760/A1  INTERFACED  RADIO  CONTROL  HANDLES 

0 

79102  AKB500293 

0200  10  EVA  EMERGENCY  GENERATOR 

79102  TCA542479 

A1  C 8 7 5 9 /  A  C8759A/AA  INFRARED  CONTROL  CONVERTER 

106 

3.43 

0.50 

1.33 

0.41 

3.35 

79102  YCA542479 

B1  C87 59 /  A  C8759A/AA  INFRARED  CONTROL  CONVERTER 

0 

79102  YSB54247S 

El  C8759/  A  C8759A/AA  INFRABED  CONTROL  CONVERTER 

1 

4.0C 

4.00 

0.97 

-0.04 

3.27 

79102  TCA542515 

00  OR85C/AA  FORKARD  LOOEING  INFRARED  INP 

1 

79103  AEB503293 

A1  10  EVA  EMERGENCY  GENERATOR 

60 

240.72 

835.73 

0.81 

-0.30 

206.09 

79103  TZA610668 

A1  PITCH  TRIM  ACTUATOR, IMPROV  OF 

2 

3.00 

3.66 

0.82 

-0.29 

0.98 
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79IDS  TSB61066: 

El  FITCH  TBIE  ACTOATOP  IHFR07  OP 

2 

8  00 

9.75 

0.82 

-0.29 

2.61 

791(4  7FE;  3335; 

00  ABBABiHT ;HABF00K  MISSILE  SYSTEM , IH3TL 

1 

386.00 

386.00 

0.81 

-0.30 

95.19 

75104  APB5C035o 

A1  HABPOON  MISSILE  SYSTEM, IBSTL  OF 

23 

201.70 

523.19 

0.81 

-0.30 

129. c: 

79104  APB50C386 

A2  HARPOON  MISSILE  SYSTEM.ISSTL  OF 

1 

2.00 

2.00 

0.81 

-0.30 

0.49 

75104  APB500388 

A3  HARPOON  MISSILE  SYSTEM, IHSTL  OF 

30 

180.33 

507.13 

0.81 

-0.30 

125.06 

79104  AFB50C4G: 

A1  SM-763/AHG- 198  HARPOON  SIMULATOR 

19 

11.95 

29.24 

0.81 

-0.30 

7.21 

79104  APB5004C5 

A1  HARPOON  MISSILE  CAPABILITY , 0PDATE 

147 

742.36 

656.20 

1.02 

0.02 

735.32 

75104  APE5CD4C6 

A1  STANDARDIZED  WING  PYLONS  BETFOFIT 

146 

2.50 

43.12 

0.67 

-0.57 

3.10 

79104  APB500406 

A2  STANDARDIZED  KING  PYLONS  EETEOFIT 

45 

2.44 

7.78 

0.81 

-0.30 

1.92 

79104  APB50L4C6 

A3  STANDARDIZED  WING  PYLONS  EETEOFIT 

53 

1.89 

6.31 

0  81 

-0.30 

1.56 

79104  APBS00406 

A4  STANDARDIZED  WING  PYLONS  EETEOFIT 

85 

0.71 

5.51 

0.73 

-0.46 

0.65 

79104  APB5004C6 

A5  STANDARDIZED  WING  PYLONS  EETEOFIT 

22 

1.45 

3.72 

0.61 

-0.30 

0.92 

79104  YCA542693 

A1  HARPOON  INTERCONNECTING  ADD  CAOTION  DECAL 

79 

1.14 

0.04 

1.72 

0.78 

1.37 

79104  YCA5426S3 

61  HARPOON  INTERCONNECTING  ADD  CAOTION  DECAL 

0 

79104  YCA560739 

A1  A240AA315  PILOTS  ARMAMENT  CONTROL  PANEL  NOD 

0 

79104  YCA060740 

A1  A241AA316  TACTICAL  COOEDINATOE  CONTROL  PANELS 

0 

79104  YCA560741 

A1  A243AA317  BOND  BAT  ARMAMENT  SELTOE  PANEL  BOI 

0 

79104  YCA5607 47 

00  HARPOON  MISSILE  STS  INSTALLATION 

0 

79104  YCA56D749 

A1  STANDARDIZED  WING  PYLONS 

17 

9.71 

21.82 

0.82 

-0.29 

5.85 

79104  YCA56C749 

A2  STANDARDIZED  NING  PYLONS 

0 

79104  YCA560749 

A3  STANDARDIZED  NING  PYLONS 

0 

79104  YCA56086Q 

A1  AEEC1A  ADAPTER  INTERFACE  IMP  FOR  BARPOON 

0 

79105  AEB5002S3 

00  10  ETA  ENERGENCT  GENERATOR 

79105  AEB500293 

A2  10  ETA  ENERGENCT  GENERATOR 

79106  AC8C30001 

A1  C/EC-130F/R  INSTALL  OF  GEN  EITERNL  DSCONN  AST 

79106  ACB50G249 

A!  INSTL  OF  GENERATOR  EITERNAL  DISCONNECT  ASS'T 

47 

53.62 

172.83 

0.81 

-0.30 

42.62 

79106  ACH500249 

A2  INSTL  OF  GENERATOR  EITERNAL  DISCONNECT  ASST 

14 

4.43 

9.88 

0.81 

-0.30 

2.44 

79106  ACH5CD249 

A3  INSTL  OF  GENERATOR  EITERNAL  DISCONNECT  ASST 

14 

2.86 

6.37 

0.81 

-0.30 

1.57 

79106  VCH500249 

El  GEN  SHAFT  DISCONN  ASST  INSTALL  OF 

79110  TCA542687 

A1  AN/ALQ126  HIDABIGB  BAND  TNT/SOLID  STATE  ABP 

0 

79110  ICA542935 

00  ALW- 126R  ISOLATION  OF  FLEIIBLE  CABLE 

0 

79110  YCA542986 

A1  AN/ALQ126B  ELIHINATION  OF  SBOCI  HAZARD 

0 

79119  AHB50C275 

A1  STRENGTHENED  TAIL  ROTOR  GEARBOI  BOOSING 

79119  ABB510016 

00  STRENGTBENED  TAIL  ROTOR  GEARBOI  BOOSING 

79122  APB5C038S 

A1  HYDRAULIC  STSTE8  FILTER, HOD  OF 

376 

30.81  54253.13 

0.56 

-0.83 

1160.97 

79122  APB500389 

02A2  BTDRA0LIC  STS  RETORN  LINE  FILTERS  DERITSP3ABC 

79122  APB500389 

02A3  HYDRAULIC  STS  RETORN  LINE  FILTERS  DERIVSF3ABC 

79122  YPB500365 

02E2  BTD  LINE  RITORN  FILTER 

79122  APB500430 

a:  REMOVAL  HYDRAULIC  STS  DEBTDRATOPS  P-3C 

79 

1.42 

5.35 

0.81 

-0.30 

1.32 

79126  APW5C0597 

00  AIN-54  COOLANT  P08P  MODIFICATION 

29 

79126  AFW50059'7 

A1  AIM-54  COOLANT  POHP  MODIFICATION 

325 

13.27 

77.02 

0.81 

-0.30 

18.99 

79126  YCA56G7 33 

Ai  PBOENII  TEMP  CONTROL  THERMAL  SWITCfa  AT  POHP 

84 

7.83 

27.82 

0.82 

-0.29 

7.45 

79126  YCA560733 

Bl  PBOENII  TEND  CONTROL  THERMAL  SWITCH  AT  POHP 

0 

79126  7CA560733 

B2  PBOENII  TEHF  CONTBOL  TBERNAL  SWITCH  AT  POHP 

0 

79135  ACZ50C017 

00  GROOND  PROIIHITT  EARNING  STSTEN 

1 

79140  AAB500450 

00  INSTALLATION  OF  DLft-3  IN  AIRCRAFT 

79141  AEB5Q0287 

00  E2C  TEF  RADIO  INSTALLATION 

79143  AEE500288 

00  RADAR  ANT/NATEGGIDE  PRESSURIZATION, BOD  OF 

18 

79143  AIB5G026& 

Al  RADAR  ANT/WAVEGGIDE  PBESSUBIZATIOR , MOD  OF 

51 

11.14 

36.60 

o.ei 

-0.30 

9.08 

79143  AKB50C268 

0200  RADAR  ANT/NATEGOIDE  PRESSORIZATION.HOD  OF 

50 

4.88 

16.03 

0.81 

-0.30 

3.95 
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0:1:1  Tuf 

TITLE 

Q7Y 

AV8 

EUE  L 

.  CURVE 

BETA 

CAB;  100 

7914:  YCi: 41214 

El  RADA?  TRASS  LIKE  W86AD1RECT iOKAL  CrLR  4PS-120 

0 

79141  VE8542214 

El  RADAR  T6AK£  LIKE  W864LIEECTIOKAL  CPLf  AP5-120 

7914:  AAEi 0 04t " 

41  MCI  OE  KIBGFCLD  AGIOATCR  SOFPORT  F1TTIKG 

163 

10.10 

47.53 

0.81 

-0.3C 

11.7 

79145  AAE50046" 

42  BOD  Of  KIBGFOLD  ACTOATOE  SOPPOB1  FiTTIKG 

11 

3.82 

7.91 

0.81 

-0.30 

1.9 

75145  AAK50C467 

Bl  BOD  OF  WIKGFOLD  ACTOATOR  SOPPORT  FITTIKG 

75145  AAI500467 

B2  BOD  Of  KIBGFOLD  ACTOATOR  SUPPORT  FITTIKG 

79145  YZA610646 

41  CSDS  IKC  OF  NGZZOE  TAKE  SLEEVES  A  WASHERS 

5 

19.20 

30.42 

0.62 

-0.29 

8.1 

79147  YZA6 1G63E 

41  STABIOI ZER  ACTOATOR  BOD 

15 

5.33 

11.57 

0.82 

-0.29 

3.1 

79147  T2461fl63S 

Bl  STABILIZED  ACTUATOR  BOD 

0 

79147  ViEf  10638 

El  STABILIZED  ACTOATOE  BOD 

4 

3.00 

4.46 

0.82 

-0.29 

1.1 

79145  724610634 

41  THROTTLE  ftOADRAKT  BOD 

167 

5.09 

22.00 

0.82 

-0.29 

5.8 

79145  7Z4610634 

Bl  THROTTLE  40ADRABT  BOD 

7 

7.71 

13.46 

0.82 

-0.29 

3.6 

79145  YAE6 1Q634 

El  THROTTLE  QOADRAKT  BOD 

2 

6.00 

9.75 

0.82 

-0.29 

2.6 

79145  TZA610634  4 

41  POKED  COBTBOL  QOADRAKT  128SCABU6  BOD 

83 

4.43 

15.69 

0.82 

-0.29 

4.2 

79149  YZ4610634  4 

42  POKED  CONTROL  QUADRANT  128SCAB116  BOD 

29 

6.55 

17.16 

0.82 

-0.29 

4.6 

79149  7ZA610634  4 

Bl  POKED  COBTBOL  QUADRANT  126SCA6116  BOD 

0 

79149  T4E610634  4 

El  POKER  COBTBOL  QOADRAKT  128SCAB116  BOD 

2 

4.00 

4.68 

0.82 

-0.29 

1.3 

79149  7ZA610634I4 

41  POKED  COBTBOL  QOADRAKT  128SCAB16  HOD 

6 

6.63 

11.41 

0.82 

-0.29 

3.0 

79149  YZA6 1063414 

42  POKED  COBTROL  QOADRANT  128SCAB16  HOD 

2 

0.50 

0.61 

0.82 

-0.29 

0.1 

79149  7ZA610634I4 

Bl  POKED  COBTROL  QOADRAKT  128SCAB16  HOD 

0 

79149  VAE610634IA 

El  POKED  COBTBOL  QOADRANT  128SCAB16  BOD 

1 

8.00 

8.00 

0.82 

-0.29 

2.1 

79150  7Z4640102I 

41  PROP  COBT  HOD  54H60-7?  POUF  B SG,SEIL  III  PIG 

5 

15.00 

23.77 

0.82 

-0.29 

6.3 

79151  AHI500257 

00  POL7IHIDF  PLASTIC  B7D  POHP  CPLG  BOSHING , IKSTL 

79151  7ZA610641 

41  GEBEDATCD  BEBDII  28B58174  CICLD  SPLIBE  SB4FT 

192 

4.74 

21.34 

0.82 

-0.29 

6.7 

79151  7ZA610641 

Bl  GEBER4T0D  BEBDII  28B58174  CICLD  SPLIBE  SHAFT 

16 

1.00 

2.21 

0.82 

-0.29 

0.5 

79152  47L500146 

41  DEBRIS  GUARD, T4ILPL4BE  J4CE  IDLE  LE7EB 

72 

15.86 

58.21 

0.81 

-0.30 

14.3 

79152  47L500146 

42  DEBRIS  GUARD, TAILPLAB!  JACK  IDLE  LEVER 

7 

29.00 

52.40 

0.81 

-0.30 

12.9 

79152  A7L500146 

Cl  DEBRIS  GUARD, TAILPLABE  JACK  IDLE  LEVER 

79152  A7L500146  1 

00  DEBUS  GUABD, TAILPLABE  JACK  IDLE  LEVEB 

79153  A7L500148 

41  DOLL  RE4CTI0B  BOZZLE  DEFLECTOR  PLATES, BOD  OE 

63 

15.71 

55.37 

0.81 

-0.30 

13.6 

79153  A7L50G148 

42  ROLL  REACTIOB  BOZZLE  DEFLECTOR  PLATES  BOD  OF 

17 

14.53 

34.38 

0.81 

-0.30 

6.4 

79153  AYL5C0 148 

Bl  BOLL  BEACTIOB  BOZZLE  DEFLECTOR  PLATES  BOD  OF 

79153  A7L500148 

B2  ROLL  BEACTIOB  BOZZLE  DEFLECTOR  PLATES  BOD  OF 

79154  A7L500104 

00  DIGITAL  JET  PIPE  TEMPERATCRE  S7STEH;IBC  OF 

38 

79154  A7250C104 

01  DIGITAL  JET  PIPE  TEBPERATUDE  S7STEB;IBC  OF 

19 

14.79 

36.20 

0.81 

-0.30 

8.9 

75154  470500104 

0242  DIGITAL  JET  PIPE  T1BPER4TURE  S7STEB;IBC  OF 

53 

4.55 

15.20 

0.81 

-0.30 

3.7 

79155  47L500180 

00  HAIB  LANDING  GEAR  DOOR, BOD  OF 

35 

79155  A7L50C180 

41  HAIB  L4BDIBG  GEAR  DOOR, HOD  OF 

38 

18.37 

55.50 

0.81 

-0.30 

13.6 

79155  470500160 

Cl  HAIB  LABDIBG  GEAR  DOOR, HOD  OF 

79155  470500180  1 

00  HAIB  LABDIBG  GEAR  DOOR, HOD  OF 

79155  7ZA610618 

A1  HAIB  LABDIBG  GEAR , HOD  OF 

10 

4.20 

8.11 

0.82 

-0.29 

2.1 

79155  YZA61C616 

Bl  HAIB  LABDIBG  GEAR, HOD  OF 

0 

79156  AYL50C177 

00  IBC  OF  AUTOBATIC  CABOP7 

79156  A705CC177 

41  IBC  OF  AUTOBATIC  CABOP7 

1 

2.00 

2.00 

0.81 

-0.30 

0.4 

7915?  Y2A640  10  1 

41  PROF  COBT  HOD  54460  POHP  HSG , REPL  ELP  PACKING 

11 

1.00 

1.99 

0.82 

-0.29 

0.5 

79158  TPA660404 

A1  HE-GDU-7A/1  EJEC  SEAT  PER  SERVICES  DISCOBBECT 

47 

8.17 

24.57 

0.82 

-0.29 

6.5 

79158  7P4660404 

42  BI-GDU-74/2  EJEC  SEAT  PER  SERVICES  DISCOBBECT 

44 

6.70 

19.79 

0.82 

-0.29 

5.3 

79158  7PAG60404  1 

00  HE-GRU-7A/2  EJEC  SEAT  PER  SERVICES  DISCOBBECT 

0 

7916C  488500299 

00  INSTALLATION  OF  AB/ABB-118  TACAN 

3 

79160  4IB50C299 

41  INSTALLATION  OF  AN/ABN-118  TACAB 

55 

33.89 

114.59 

0.81 

-0.30 

28.2 

79160  48E500299 

42  IBSTALLAT10B  OF  AN/ABN-118  TACAB 

79168  4PB5C0281 

01  TELET7FE  ALPiABOHERIC  DISPLA7  ADDED 

21 

68.57 

173.02 

0.81 

-0.30 

42.6 

W 

os:?i 

Till 

TITLE 

ft”? 

AVE 

FOR  L 

.  CURVE 

BETA 

CAHilO;  j 

v: 

v 

7  S 1 6  c 

48*500608 

00 

8LIGET  CONTBOL  STS  8EEL  CAB 

2 

\» 

7  9  i  c  ‘ 

AFX500605 

41 

FLIGHT  CONTBOL  STS  FEEL  CAB 

344 

4.54 

29.19 

0.81 

-0.3C 

7.20 

7916c 

1 pys AAf AC 

&.’Rjuvuuj 

1 

A 

00 

LONGITUDINAL  8LT  CONT  STS  FEEL  CAB,  BOD  OF 

■1 

79166 

481(500608 

3 

00 

FLIGHT  CONTBOL  STS  FEEL  CAB 

345 

0.08 

0.46 

0.81 

-0.30 

0.11 

# 

79169 

TCA542264 

41 

BT868A/API76  ?  4  BT988/A  SLD  ST  TBANSBITTEB 

153 

5.65 

7.04 

0.97 

-0.04 

5.75 

79169 

TCA54216 4 

B1 

8T868A/A0I76  ?  4  BT988/A  SLD  ST  TBANSBITTEB 

2 

2.00 

2.06 

0.97 

-0.04 

1.68 

C 

79170 

4HI5CG260 

41 

BOD  TO  EE4B  TEBTICAL  BOON! 

5? 

79170 

AEI503260 

B1 

BOD  TO  BEAB  TEBTICAL  BOONT 

V  * 

79171 

AFX50061C 

00 

AC/DC  ESSENTIAL  142  CIBC0IT  B1E4EEB  PANELS 

358 

35.07 

209.58 

0.81 

-0.30 

51.68 

79171 

AFX500610 

1 

00 

AC/DC  ESSENTIAL  142  CIBCOIT  BEEAEEB  PANELS 

38 

79172 

AAE50048C 

00 

BOABDING  PLAT80RB , BOD  OF 

9 

« 

79172 

44E50046C 

41 

BOABDING  PLATFORN.BOD  OF 

67 

6.06 

21.76 

0.81 

-0.30 

5.37 

79172 

44E500480 

B1 

BOABDING  PLATFOBB.BOD  OF 

79175 

4HC500366 

00 

GEABBOI  LUBRICATION  STSTEB 

9 

0.78 

1.52 

0.81 

-0.30 

0.37 

£ 

79175 

4flC5u0368 

41 

BAIN  GEAR  BOI  SPLASH  LOBBICATION  STS.INSTL  OF 

173 

14.31 

68.56 

0.81 

-0.30 

16.91 

79175 

4BC500368 

42 

BAIN  GEAB  BOI  SPLASH  LOBBICATION  STS.INSTL  OF 

55 

15.51 

52.44 

0.81 

-0.30 

12.93 

( 

79175 

AHC5D0368 

43 

BAIN  GEAR  BOI  SPLASH  LUBRICATION  STS.INSTL  OF 

18 

18.39 

45.48 

0.81 

-0.30 

11.22 

>> 

79175 

4BC500366 

B2 

BAIN  GEAR  BOI  SPLASH  LUBRICATION  STS.INSTL  OP 

79175 

4HC500368 

B3 

BAIN  GEAR  BOI  SPLASH  LUBRICATION  STS.INSTL  OF 

1 

520.00 

520.00 

0.81 

-0.30 

128.23 

79175 

ABC500368 

1 

00 

BAIN  GEAR  BOI  SPLASH  LOBBICATION  STS.INSTL  OF 

228 

2.73 

14.24 

0.81 

-0.30 

3.51 

fc, 

79176 

48P500626 

41 

REFUELING  PBOBE  DOOR  HINGE 

559 

1.86 

12.75 

0.81 

-0.30 

3.15 

1 

79176 

AFP500626 

fil 

REFUELING  PBOBE  DOOR  HINGE 

79177 

TCA560736 

41 

LAU-7/A  LAONCEEB  UBBILICAL  HOOK  SUPPORT  BOD 

1836 

2.72 

23.32 

0.82 

-0.29 

6.25 

-\ 

79177 

TC4560736 

1 

00 

LA0-7/A  LAUNCHER  UBBILICAL  HOOK  SOPPOBT  BOD 

0 

'y> 

79177 

YC4560736 

2 

00 

LAC-7/A  LAUNCHER  UBBILICAL  HOOK  SUPPORT  BOD 

1 

1.00 

1.00 

0.82 

-0.29 

0.27 

•  * 

79176 

48W500614 

00 

AUIILIART  FLAP  INBOA8D  HINGE  FITTING  BIPLACE 

43 

79176 

AFX500614 

41 

AOIILI ART  FLAP  INBOARD  HINGE  FITTING  BEPLACE 

298 

52.44 

296.34 

0.81 

-0.30 

73.08 

»  •» 

79178 

48W5006 1 4 

B1 

AUIILIART  FLAP  INBOARD  HINGE  FITTING  BEPLACE 

79178 

48W500614 

B2 

AUIILIART  FLAP  INBOARD  HINGE  FITTING  REPLACE 

79185 

48X500618 

00 

ABBABENT  CONTBOL  EB-26B  CABEBA 

21 

79185 

48X500618 

41 

ARMAMENT  CONTBOL  EB-26B  CABEBA 

364 

24.44 

146.76 

0.81 

-0.30 

36.19 

s" 

79185 

48X500618 

1 

00 

ABBABENT  CONTBOL  IE-26B  CABEBA 

79186 

48X500593 

00 

BEPL  OF  XINDSHIELD  ANTI-ICE  VALUE 

67 

fr 

79186 

48X500593 

41 

BEFL  OF  XINDSHIELD  ANTI-ICE  VALVE 

272 

4.85 

26.68 

0.61 

-0.30 

6.58 

v-; 

79189 

4CZ500033 

00 

OMEGA  NAVIGATION  UPDATE 

28 

*  M 

79189 

4C2550033 

1 

00 

OBEGA  NAVIGATION  UPDATE 

79190 

44C500617 

00 

AX/AJB-3  IHPBOVEBENT  OF 

141 

7.65 

34.42 

0.81 

-0.30 

8.49 

V, 

V 

79190 

7C4542425 

00 

AN/AJB-3  RELI ABILITT  IHPBOVEBENT  OF 

0 

79150 

TGA623770 

00 

AN/AJB-3  BELIABILITT  IHPBOVEBENT  OF 

0 

79191 

48F500631 

00 

AXG-10A/ALQ-126  COBFATABIL1TT 

79192 

4PB500392 

41 

FUEL  STSTEB  VENTING  IBPBOVEBENT 

455 

8.30 

53.33 

0.81 

-0.30 

13.15 

JA 

75193 

4BC500370 

41 

A/C  COBBUNICATION  STSTEB, HOD  OF 

47 

17.34 

55.90 

0.81 

-0.30 

13.78 

79196 

4SB50017 1 

41 

ELEVATOR  HINGE  ASST 

181 

23.34 

113.34 

0.81 

-0.30 

27.95 

w  * 

79196 

4SB50G 1 7 1 

B1 

ELEVATOR  HINGE  ASST 

'/> 

79197 

48X500627 

00 

COCEPIT  KICK  PANEL, REPL  OF 

42 

79197 

48X60062'? 

41 

COCKPIT  EICE  PANEL, BEPL  OF 

397 

11.39 

70.22 

0.81 

-0.30 

IT.  32 

79199 

4TL50C2C2 

00 

AN/AVQ-30  HUD  STSTEB  SOPPOBT  PROVISIONS 

83 

7.84 

30.05 

0.81 

-0.30 

7.41 

\* 

79199 

4TL500202 

1 

00 

4N/AVQ-30  HUD  STSTEB  SUPPORT  PROVISIONS 

79619 

7C4542656 

41 

CT6754B/ALQ99  HARDBACK  ECB  POD  COBP  1553  BUS 

0 

OSIPf  TD» 

TITLE 

QTY 

AVI 

fob 

L.COBVE 

BETA 

CAH ( 1  CD  J 

8 0 0 Cl  AAE500497 

41  4C/DC  CONVEETEP  IMST4LL4TI0H 

15 

12.13 

27.64 

0.81 

-0.30 

6.82 

800C2  AAB50049" 

42  4C/DC  COSVEBTEE  INSTALLATION 

8 

19.88 

37. 4C 

0.81 

-0.30 

9.22 

80003  AAE50C495 

4  41  STBOBt  LIGHT  INSTALLATION 

70 

22.69 

82.54 

0.81 

-0.30 

20.35 

80004  AAF500442 

41  AN/4SN-50  INSTALLATION 

8 

269.38 

506.87 

0.81 

-0.30 

125.00 

80004  446500403 

41  AN/ASN-50  INSTALLATION 

5 

562.80 

918.00 

0.81 

-0.30 

226.38 

80004  44B5C0498 

42  AN/ASN-50  INSTALLATION 

9 

393.56 

767.53 

0.81 

-0.30 

189.28 

80005  AAB50C495 

00  TA-3B  COCKPIT  BECONFIGOH4TION 

80012  44F500417 

41  AN/ABC-182  RADIO  COHHONICATION  STS  INSTAL 

80013  4FI500005 

42  OPEBATIONAL  FLIGHT  PBOG  AN/ASN-91B(V) 

1 

23.00 

23.00 

0.81 

-0.30 

5.67 

80013  A4F500421 

41  A7I  BABB , EETBOFIT  INC  OF 

409 

85.33 

530.98 

0.81 

-0.30 

130.94 

80C13  AAF500421 

1  00  A7E  HARK, EETBOFIT  INC  OF 

80013  AAF500421 

2  00  A7E  HASH , RETROFIT  INC  OF 

80013  44F500460 

A1  COCEPIT  TELEVISION  SET 

80013  TCA542054 

41  HI-9264/A  INTERFERENCE  BLANKER  HOD 

181 

7.76 

9.75 

0.97 

-0.04 

7.96 

80013  TC4542054 

El  81-9264/A  INTERFERENCE  BLANIE?  HOD 

0 

80013  TC4542632 

00  AN/ANG-25  BABB  AVIONICS  INC  SOFTWARE  T-1005 

0 

80013  YCA542751 

A1  A-7E  BARB , INCORPORATION  OF 

3 

1.00 

1.05 

0.97 

-0.04 

0.86 

80013  IC45428C3 

00  AN/ANG-25  BARB  NEAPON  CONTBOL  SIT 

0 

80013  44F930GG6 

00  AN/ASH-407  INTEBFEEENCE  BLANEEE  TS  800 

3 

2.33 

4.0 

0.71 

-0.49 

0.42 

80015  V4F5Q04 10 

00  DIGITAL  SCAN  INC 

4 

1.00 

1.52 

0.81 

-0.30 

0.38 

80015  44F500410 

A1  DIGITAL  SCAN  CONVERTER  GBOOP , INCORPORATION  OF 

409 

15.62 

300.1 

0.71 

-0.49 

31.21 

80015  V4F500410 

E2  DIGITAL  SCAN  CONVEBTEB  GROUP , INCORPORATION  OF 

80015  44F500414 

41  DIGITAL  SCAN  CONVERTER  GROUP , INCORPORATION  OF 

3 

0.33 

0.47 

0.81 

-0.30 

0.11 

80015  TC4542427 

A1  AN/APQ-126  FLB  C825 1/PP6 130/AS2272  BOD 

1 

3.00 

3.00 

0.97 

-0.04 

2.45 

80015  TC4542427 

A2  AN/APQ126  FLB  C8251/PP6130/A52272  BOD 

0 

80015  TC4542427 

A3  AN/APQ126  FLB  C825I/PP613Q/A52272  BOD 

0 

80015  YCA542427 

B1  AN/APQ126  FLB  C8251/PP6130/A52272  BOD 

0 

80015  YCA542427 

B2  AN/APQ126  FLB  C8251/PP6130/A52272  BOD 

0 

80015  7CA542427 

B3  AN/APQ126  FLB  C8251/PP6130/A52272  BOD 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

80016  44F5004 14 

B1  BEPL  OF  A-7E  EJECTION  SEA!  NITB  GEE  SEAT 

80016  F4F50G4 1 4 

El  BEPL  OF  A-7E  EJECTION  SEAT  NITB  GFE  SEAT 

418 

41.24 

258.31 

0.81 

-0.30 

63.70 

80016  44F500414 

02A3  BEPL  OF  A-7E  EJECTION  SEAT  NITB  GFE  SEAT 

80016  44F500414 

02A4  BEPL  OF  A-7E  EJECTION  SEAT  NITB  GFE  SEAT 

416 

8.96 

56.12 

0.81 

-0.30 

13.84 

80016  A4F500414 

02A5  BEPL  OF  A-7E  EJECTION  SEAT  NITB  GFE  SEAT 

2 

36.00 

44.44 

0.81 

-0.30 

10.96 

80016  44F500414 

1  DO  BEPL  OF  A-7I  EJECTION  SEAT  NITB  GFE  SEAT 

80016  44F500414 

10205  BEPL  OF  A-7E  EJECTION  SEAT  NITB  GFE  SEAT 

80016  4AF500414 

3  OC  BEPL  OF  A-7E  EJECTION  SEAT  NITB  GFE  SEAT 

80C16  T4F500421 

00  BEPL  OF  A-7E  EJECTION  SEAT  NITB  GFE  SEAT 

416 

4.52 

28.32 

0.81 

-0.30 

6.98 

60C16  44F500432 

A1  INSTALL  FLIGHT  CONTBOLS  POD  TBAP  A-7C/E 

416 

12.14 

75.91 

0.81 

-0.30 

18.72 

80016  7C4542925 

B2  CONVERSION  A7  EJECTION  SEAT  KITS  TO  TA-7C  KIT 

64 

2.18 

2.65 

0.97 

-0.04 

2.16 

80016  TP4660453 

00  BEPLACEBENT  OF  EJECTION  SEATS 

58 

29.00 

92.63 

0.82 

-0.29 

24.82 

8001”  44F500397 

00  AUTOMATIC  MANEUVERING  FLAPS, INC  OF 

17 

80017  AAF500397 

02A1  ADA  INDICATOR, BEPLACEBENT  OF 

17 

3.71 

8.77 

0.81 

-0.30 

2.16 

80017  44F5G0397 

03A2  FLIGHT  CONTBOLS, AHF  SYSTEM , INCORPORATION  OF 

392 

317.18 

1948.35 

0.81 

-0.30 

480.47 

80017  AAF5063S7 

03B1  FLIGBT  CONTBOLS, AHF  SYSTEM , INCORPORATION  OF 

80017  44F500397 

0362  FLIGHT  CONTROLS, AMF  SYSTEM , INCORPORATION  OF 

80017  44F500397 

03B3  FLIGBT  CONTBOLS, ABF  SYSTEM , INCORPORATION  OF 

80017  AAF500397 

03B4  FLIGBT  CONTBOLS, AHF  SYSTEM , INCORPORATION  OF 

80017  44F500397 

03B7  FLIGHT  COITROLS.AHF  SYSTEM , INCORPORATION  OF 

80017  AAF50C397 

03B8  FLIGBT  CONTBOLS, AHF  SYSTEM , INCORPORATION  OF 

80017  44F50C397 

04A4  FLIGBT  CONTBOLS, ABF  SYSTEM, INCORPORATION  OF 

80 

168.00 

636.57 

0.81 

-0.30 

156.98 

051:1  !D» 


TITLE 


QTY  ATE 


EBB  L.COBVE  BETA  CAHUOOi 


3? 


I 


'm 

80117  AAF5003S" 

04B3 

FLIGHT  COHTEOLS.ABF  SY5TEK , IHC0BP0BATI0K  OF 

801 T  AAE5GC397 

04B9 

FLIGHT  COHTBOLS , ABF  SYST8K , IHC0BP0BATI0K  OF 

8CC17  AAF5C0397 

06B3 

FLIGHT  COHTBOLS, Alf  SYSTEB.IHCOBPOBATIOH  OF 

•!sKj| 

8CC17  AAF50C39? 

06BA 

FLIGHT  COHTBOLS, ABF  SYSTEM , IHCGBPOBATIOH  OF 

80017  AAF5CSJ37 

06BE 

FLIGHT  COHTBOLS, ABF  SYSTEM , IHCOBPOBATIOS  OF 

80017  AAE50C397 

06BC 

FLIGHT  COHTBOLS, ABF  SYSTEM, IMCOBPOBATIOS  OF 

80017  AAF50C 397 

1  00 

AOTOBATIC  BAHE0TEBIHG  FLAPS, IHC  OF 

(  M 

80017  AAF500397 

103A2 

FLIGHT  COHTBOLS, ABF  SYSTEM , IMCOBPOBATIOH  OF 

80017  AAE50C397 

104A4 

FLIGHT  COHTBOLS, ABF  SYSTEM , IHCOBPOBATIOB  OE 

iM 

80017  AAF500397 

106A5 

FLIGHT  COHTBOLS, ABF  SYSTEM , IHCOBPOBATIOM  OE 

80017  APB500413 

00 

FLIGHT  COHTBOLS, ABE  SYSTEB , IHCOBPOBATIOM  OF 

58 

310.45 

1066.77 

0.81 

-0.30 

263.07 

80017  TCA54229C 

A1 

AB-4354/ASB-26  OB  AM-6133/ASM-30  BOD 

0 

g  8 

80017  TCA542290 

B1 

AM- 4354/ASM-26  OB  AM-6133/ASM-30  BOD 

1 

3.00 

3.00 

0.97 

-0.04 

2.45 

■'M.  jP-i 

• 

80017  YCA542290 

B2 

AB-4354/ASH-26  OE  AM-6133/ASM-30  BOD 

159 

7.53 

9.40 

0.97 

-0.04 

7.68 

80017  YZA610585 

A1 

FLT  COHT.26  DEGBEE  LE  FLAP  TBAVEL  BSTB.IHC  OF 

0 

&V  •-;. 

80017  YZA610585 

B! 

FLT  COHT.26  DEGBEE  LE  FLAP  TBAVEL  BSTB.IHC  OE 

11 

r  ■ 

80017  YZA610585 

1  00 

ELT  COHT  26  DEGBEE  LE  FLAP  TBAVEL  BSTB  IHC  OF 

50 

36.84 

112.78 

0.82 

-0.29 

30.22 

fV 

80017  YZA6107 19 

A1 

AHGLE  OF  ATTACK  TBAHSD0CEB  BOD 

3 

9.67 

13.24 

0.82 

-0.29 

3.55 

80017  Y2A61071S 

A2 

AHGLE  OF  ATTACE  TBAHSDCCEB  BOD 

0 

flJ 

80017  YZA610719 

B1 

AHGLE  OF  ATTACE  TBAHSDCCEB  BOD 

0 

80017  YZA610719 

B2 

AHGLE  OE  ATTACE  TBAHSDCCEB  BOD 

123 

4.51 

17.87 

0.82 

-0.29 

4.79 

irv 

80018  AEB500308 

A1 

HALLEYE  E2586451  FBEQ  COHTBOL  BOD 

2 

0.50 

0.62 

0.81 

-0.30 

0.15 

Rj 

80018  YCA542516 

A1 

C-9743/AHH  WALLEYE  COHTBOL  HOD 

0 

80016  YCA5425 16 

B1 

C-9743/AHH  WALLEYE  COHTBOL  HOD 

0 

i  v 

80018  YCA542516 

1  00 

C-9743/AWW  HALLEYE  COHTBOL  BOD 

52 

9.38 

11.16 

0.97 

-0.04 

9.12 

80018  YCA542548 

A1 

AH/AHH-7B  TOHE  DECODEB  FiLTEB  ADDITION 

7 

5.29 

5.76 

0.97 

-0.04 

4.70 

80018  YCA542548 

B1 

AH/AHH-7B  TOHE  DECODEB  FILTEB  ADDITIOH 

0 

M 

80018  YCA642548 

1  00 

AH/AHH-7B  TOHE  DECODEB  FILTEB  ADDITIOH 

33 

2.09 

2.44 

0.97 

-0.04 

1.99 

i<  .s' 

80016  YCA54275 1 

B1 

HALLEYE  E2588451  FBEC  COHTBOL  HOD 

0 

sJ  ^ 

80018  YAF542751 

El 

HALLEYE  E2588451  FBEQ  COHTBOL  BOD 

2 

2.00 

2.06 

0.97 

-0.04 

1  68 

si  *’ 

80022  TZA610773 

A1 

GTS/APO  IH  FLIGHT  E8EBG  CAPABILITY 

0 

80022  YZA610773 

B1 

GTS/APO  IH  FLIGHT  EBEBG  CAPABILITY 

139 

5.94 

24.37 

0.82 

-0.29 

6.53 

O’. 

80025  AAB5G0496 

41 

STAIHLESS  STEEL  HTD/PHEO  LIHES,  IHSTL  OF 

9 

533.78 

1580.36 

0.71 

-0.49 

162.46 

.  >  % 

'**,  j 

80C25  AEP500646 

A1 

STAIHLESS  STEEL  HTD/PHED  LIHES,  IHSTL  OF 

15 

493.73 

1124.67 

0.81 

-0.30 

277.35 

V. 

V, 

80025  AEP500648 

A2 

STAIHLESS  STEEL  HTD/PHEC  LIHES,  IHSTL  OF 

10 

480.60 

967.80 

0.81 

-0.3C 

238.66 

V,  ,\ 

80025  AFP500648 

A3 

STAIHLESS  STEEL  8YD/PHE0  LIHES,  IHSTL  OF 

9 

533.78 

1041.00 

0.81 

-0.30 

256.71 

»*.  .J 
"w4  *w 

80025  AFP500648 

A4 

STAIHLESS  STEEL  HYD/PHEC  LIHES,  IHSTL  OF 

15 

560.40 

1276.53 

0.81 

-0.30 

314.80 

t  • 

80025  AFP500646 

A5 

STAIHLESS  STEEL  HTD/PHEC  LIHES,  IHSTL  OE 

10 

480.60 

967.80 

0.61 

-0.30 

238.66 

p  %- 

80027  AFP50064B 

A1 

AH/ABH-118  TACAH  IHSTALLATIOH 

29 

51.31 

142.82 

0.81 

-0.30 

35.22 

frC  S; 

80027  AFP5C0647 

A1 

AH/ABH-118  TACAH 

262 

86.13 

466.08 

0.81 

-0.30 

115.43 

p  > 

80027  AEP500647 

A2 

AH/ABH-118  TACAH 

262 

10.85 

58.97 

0.81 

-0.30 

14.54 

fc£; 

80027  AFP50064* 

B1 

AH/ABH-118  TACAH 

P  ;v 

80035  TCA542235 

41 

THBOTTLE  COHTBOL  COBPCTEB  IBPBOYEHEHT 

4 

9.75 

10.36 

0.97 

-0.04 

8.47 

Li  • 

80035  TCA542235 

B1 

THBOTTLE  COHTBOL  COBPCTEB  IBPBOYEHEHT 

22 

2.82 

3.23 

0.97 

-0.04 

2.64 

S 

80035  TCA542235 

B2 

THBOTTLE  COHTBOL  COBPCTEB  IBPBOYEHEHT 

29 

10.69 

12.39 

0.97 

-0.04 

10.12 

fc  V, 

80237  AFH500626 

41 

IBEBGEHCY  STOBES  JETTISON  SWITCE.MOD  OF 

379 

4.71 

28.65 

0.81 

-0.30 

7.07 

Js  ?• 

80037  AFM500628 

B1 

IHEBGSHCY  STOBES  JETTISON  SWITCE.MOD  OF 

1 

16.00 

16.00 

0.81 

-0.30 

3.95 

& 

80037  AFH50CE28 

1  00 

EBEBGEHCT  STOBES  JETTISON  SHITCB.BOD  OF 

ft  .. 

80037  YZA610691 

A1 

GEHEBATOBS  BENCH  28B95-9-C  SPLIHES 

75 

0.59 

2.02 

0.82 

-0.29 

0.54 

• 

80036  AFW50063C 

41 

ELECT  HIBIHG  BA8HESS  BEPL  OF 

18 

397.22 

956.39 

0.81 

-0.30 

235.65 

R*  -v 

80038  AFH500630 

A2 

ELECT  HIBIHG  HABHESS  BEPL  OF 

246 

379.42 

2022.87 

0.81 

-0.30 

496.65 

80039  AS£502>183 

41 

FIBE  DETECTIOH  STSTIB  MODIFICATION 

2 

42.00 

51.85 

0.81 

-0  30 

12.79 

Tir* 


6CC25  my.iw 
60039  VF"'5C:t5' 
!I04C  APW500591 
?  C  0  4  [  A  F  W  6  C  0  i-  9  2 
80045  A?W5:C592 

80042  AFW;C!0€S" 
note  AFIiODOOA 
8001-  ABX50C271 

80043  451885271 
80C43  AHX50C2? 4 
8GG43  AEX56C274 
80544  IZA6 10672 
80045  YCA542513 

80045  VH0542513 
80C4E  AEI9CC327 
80048  780505327 

80046  7E050C33; 
80848  A8I50933S 

80046  YEC50534S 
80546  AEA51CS3! 
8004'  451505281 

80047  760500281 
8004'  75050525! 
80G47  7B055C251 
8C047  44F5CCJ12 
80046  447500135 

80048  461510545 


80(49 

AEX5C0265 

Ep 

80052 

TZA61G694 

£-;■ 

80052 

TZA610694 

W: 

8C552 

TZAf  10694 

N  p  • 

A 

80553 

YZAE10693 

w 

80053 

TZA610693 

swi 

80553 

TZA6 10693 

80067 

AEA500159 

Safe 

80577 

AFH50058! 

800’7 

AFH55C635 

80060 

TCA542815 

805 65  yG48242'6 

80082  47H530052 

80083  YC4542767 
80031  4P45C5333 
80u36  4C2550515 
80096  461503281 
80093  4CI555069 
80100  ACZ55557C 
801C2  4PE50G4C0 
80! 02  448500565 
80102  4415005 "6 
8 5 1 0 l  7C454  ^tO 
80102  7C4541925 
80152  TG4623E’! 


F I  EE  DETKCTION  SY£T .  IHr  TG 

716!  DETECTION  SYSTEM  HOBIFICATION 

CL  COHFRRSSIGP  BYPASS  ELEEI  ACTUATION  STS 

HID  COMPBESSIOK  BTPASS  BLEED  ACTUATION  SYSTEM 

HID  COHPBESSiON  BYPASS  BLEED  NAH!  HOD  ONLY 

HID-COHPBESSIOH  BTP4SS  STSTEH  4IFCEAFT  HIEING 

757  IHPB07ED  HANDLING  iOALITIES.BOB 

CABIR/BABF  DOOE  HINDOH.HOD  07 

CABIN/EAEF  DC0E  HINDOH , HOD  OF 

FND  LEFT  BAND  EREBGENCT  ESC4PE  B4TCE  HOD 

FHD  LEFT  E4ND  EHKBGENGY  ESC4PE  E4TCE  HOD 

TRANSMISSION  OIL  COOLEE  BLOHEF 

HINGE  4  BOIST  CONTBOL  P4NEL  HOD 

HINGE  4  BOIST  CONTBOL  P4NEL  HOD 

LTN-211  OHEG4/7LF  N47IG4TI0N  STS  INSTL 

LTN-211  0HI54/7LF  N47IG4TI0N  STS  INSTL 

LTN-211  OHEG4/7LF  NAY  STSTEH 

1NCOBP  LTN-211  OHEG4/7LF  N471G4TI0N  STSTEH 

LTN-211  N47  STSTEH 

LTN-211  0HEG4/7L7  H47IG4TI0N  STS  INSTL 
INC  DISC  CLUTCH  IN  AUIILL4E?  POK*  PLANT 
4UX  POHEE  PL4NT  DISC  CLCTCB  UTS 
4UX  POHEE  PLANT  DISC  CLOTCB  BITS 
AGI  POHEE  PL4NT  DISC  CLOTCE  UTS 
INC  DISC  CLOTCE  IN  40IILL4BT  POHEE  PL4NT 
HGB  PL4NET4BT  TBB0STH4SBEE  IHPE07EHENT 
HGE  PL4NET4ET  TBE0STH4SIEE  IHPB07EHEN! 

ELEC  HEATED  GLASS/PLASTIC  HINDSEIELDS 
60/95  l? A  AC  GENEEATOE  DEI7S  SEAFT  BEPL 
60/90  lU  AC  GENEEATOE  DBI7E  SEAFT  BEPL 
65/90  174  AC  GENEBATOF  DRIVE  SEAFT  EEPL 
50  E7A  GENEEATOE  GE  PN2CH342A1A  DEI7E  SEAFT 
50  E7A  GENEBATOE  GE  PH2CH342A1A  DEI7E  SEAFT 
50  E7A  GENEEATOE  GE  PN2CH342A1A  DBI75  SEAFT 
TON  MISSILE  EETEOFIT,  AE-1T  A/C 
AIBBOBNE  HIC80HA7E  EEF8ACTOE 
INSTAL  AIEBOENE  HICE0HA7E  BEFEACTOHETEE  E-2C 
AN/AHH9  EXPAND  FREQ  CAPABILITY 
AN/AHH9  EXPAND  FBSQ  CAPABILITY 
COEEEGTION  INAD7EBTENT  HING  BBSHKEF 
CP  1 46 9/ A  SABAE  COHPCTE6  7EEIFIEE 
CONTBOL  BOX/LOHEE  ANTENNA , INSTL  OF 
CABIN  FEES  AOTO/HAN  TBAN1  SHiTCB , INSTL/BEV  OF 
CABIN  PEES  ACTG/HAN  TRANS  SHITCB. IISTL/RI7  OF 
INSTALLATION  OF  INTEGRAL  HEIGHT/BALANCE  STS 
0NDEBH4TEE  ACOUSTIC  LOCATOB  BEACON  INSTALL 
4N/ASG-  1  33/  155  DIGITAL  COHFUTEf  STSTEH  HOD 
HEIEL  HILL  HIEING  IHPE07EHENT 
HING  STOEE  STATION  PTLON  ASSTS 
CP38  COHPOTEE  SIBIAL  GPOHTE 
CP3E  COHPOTEE  SERIAL  GBOHTE 
CP3B  COHPOTEE  SEEIAL  GEOHTE 
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A7E 

FOB 

L.COBVE 

BETA 

CAE  ISO; 

436 

26.33 

167.26 

0.81 

-0.30 

41.25 

31 

304 

0.91 

5.16 

0.81 

-0.30 

1.27 

2 

70.00 

86.42 

0.81 

-0.30 

21.31 

107 

22.86 

94.70 

0.81 

-0.30 

23.35 

108 

21.72 

90.17 

0.81 

-0.30 

22.24 

217 

2.56 

13.24 

0.81 

-0.30 

3.27 

1 

6.00 

6.00 

0.81 

-0.30 

1.48 

54 

27.69 

86.64 

0.82 

-0.29 

23.21 

7 

6.71 

7.31 

0.97 

-0.04 

5.97 

53 

57.36 

169.1 

0.83 

-0.27 

46.25 

11 

10.00 

19.85 

0.82 

-0.29 

5.32 

187 

16.24 

79.63 

0.81 

-0.30 

19  64 

133 

9.49 

41.96 

0.81 

-0.30 

10.35 

1 

752.00 

752.00 

0.81 

-0.30 

185.45 

1 

0 

O 

18 

11.94 

27.30 

0.82 

-0.29 

7.31 

0 

0 

0 

1 

1.00 

1.00 

0.81 

-0.30 

0.25 

67 

63.70 

228.71 

0.81 

-0.30 

56.40 

0 

0 

409 

40.13 

224.0 

0.82 

-0.29 

80.04 

0 

28 

6.04 

16.62 

0.81 

-0.30 

4.10 

1 

1.00 

1.00 

0.81 

-0  35 

0.25 

373 

3.11 

16.82 

0.81 

-0  30 

4  64 

0 

0 

291 

5.51 

27.69 

0.82 

-0.29 

7.47 
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TITLE 

(TI 

AYE 

FOE 

L. COBYE 

BETA 

CAE! 100) 

;v 

X* 

6010c  AFtiOCCtei 

Ot  COCKPIT  CAH0FY  ASS!, KATES  IHTEGEITI , IBFE  OF 

33 

80103  A?*50t:-81 

El  COCE?;*  CAAiOFY  ASST.KATEB  IHTEGBITI.IBFB  OF 

T 

V. 

63103  YF0500552 

El  COCEPIT  CAHOP!  ASSY .MATES  IKTEGFITY , IMFE  OF 

354 

36.36 

216.56 

0.81 

-0.30 

53.40 

80106  ASB500177 

Al  ABBESTIOG  GEAP  OPLOCE  B00E.BGL  OF 

178 

3.35 

16.21 

0.81 

-0.30 

4.00 

8010'  VSB502183 

El  KING  FOLD  SYSTEK  BODIFICATIGH  Of 

161 

83.95 

407.90 

0.81 

-0.30 

100.59 

«\ 

80107  AH1510045 

Al  KING  FOLD  SYSTEM  BODIFICATIOH  OF 

1 

120.00 

120.00 

0.62 

-0.29 

32.15 

V, 

v 

80108  ASE50C1 75 

Al  TIEDGHH/JACKfAD  FITTINGS , BEPL  OF 

180 

2.88 

13.96 

0.81 

-0.30 

3.45 

"  • 

80106  AS65GLI75 

B1  TIEDOKH/JACKPAD  FITTINGS , BErL  OF 

80103  ASBSCOlc: 

Al  EYDBAGLIC  OIL  COOLEB  BEP  P0BF  S0CT1OH  C£  ?ALV 

181 

26.94 

140.57 

0.81 

-0.30 

34.67 

■V 

80105  YZA6  10696 

Al  EBEPGEHC!  BID  GATE  SEOTOFF  VALVE  BOD 

3 

7.67 

10.50 

0.82 

-0.25 

2.61 

80106  IZA61089E 

B1  EBEPGEHC!  BID  GATE  SBGTOFF  VALVE  BOD 

0 

80110  AFK500638 

00  B0DDEB  ACTOATOB  BID  BTH  LINE , MOL  OF 

80 

60110  AFP50G642 

Al  iODDEB  ACTCATuE  BID  BTH  LINE .MOD  OF 

379 

14.27 

86.77 

0.81 

-0.30 

21.40 

80112  AAE5C0468 

Al  ASH-50  COBPASS  ADPTB  COBP  HIBE  EAEHESS  SBIELD 

72 

5.18 

19.01 

0.61 

-0.30 

4.65 

80113  AFH03CGG2 

B1  EHGIHE  STABTIHG  SYSTEM  BOD  OF 

■  ./ 

80113  AFN63D3C2 

1  00  EHGIHE  STABTIHG  SYSTEM  BOD  OF 

1 

V 

8C113  AAE5CC570 

A2  EHGIHE  STABTIHG  SYSTEM  BOD  OF 

1 

63.00 

63.00 

0.81 

-0.30 

15.54 

V 

80114  ABA50C150 

Al  IMPROVED  BAST  ASSEBBLI  BOD 

£ 

80114  AEA500156 

Al  IBPBOVED  BOTOR  BRAKE  QCILL  A  COHTBGL  UNIT 

80114  AHA50C156 

B1  IBPBOVED  BOTOB  BRAKE  (DILL  A  COHTBOL  0HIT 

0 

80114  YBT500156 

El  BOTOB  BRAKE  (DILL  A  COHTBOL  ONIT 

8C114  VHT500156 

E2  BOTOB  BBAKE  (DILL  A  COHTBOL  ONIT 

v 

80114  APB5C0357  A 

00  IBFBOVED  BAST  ASSEBBLI  BOD 

1 

165.00 

165.00 

0.81 

-0.30 

40.65 

r“. 

8C114  ABA51002S 

Al  IBPBOVED  BOTOB  BRAKE  (DILL  4  COHTBOL  DHIT 

80114  ABA51Q025 

B1  IBPBOVED  BOTOE  BRAKE  (DILL  4  COHTBOL  DHIT 

60114  YET510C2S 

El  BOTOB  BRAKE  (DILL  4  COHTBOL  DHIT 

1 

80114  Y1T510025 

E2  BOTOB  BBAKE  (DILL  A  COHTBOL  DHIT 

80114  ABA510031 

B1  IBPBOVED  BAST  ASSEBBLI  BOD 

80114  YZA610714 

Al  BOTOB  BBAKE  (D1LL/COHTBOL  DHIT  IBPBOV  OF 

0 

,"v 
•  » 

80114  TZA610714 

B1  BOTOB  BBAKE  (CILL/COHTBQL  OUT  IBPBOV  OF 

0 

.  V 

.  V 

80114  VBT610714 

El  BOTOB  BBAKE  (DILL  4  COHTBOL  DHIT 

80114  YHT610714 

E2  BOTOB  BBAKE  (DILL  4  COHTBOL  DHIT 

\  • 

80115  AFH500663 

Al  IHC  GAS  SPBIHG  CAHOP!  DOOE  STBDT 

52 

16.50 

54.85 

0.81 

-0.30 

13.53 

\  . 

80117  ASB500176 

Al  BAHuAL  FIH  FOLD  VALVE  ACCESS  PANEL 

80118  AAB500469 

Al  BA  TO  IBA  FEHSG  CONVERSION  (BA-3B) 

80119  AAF500170  A 

00  P3A  COHVEBSIOH  TO  DP-3A  COHFIGOBATIOH 

1 

2581.00 

2581.00 

0.81 

-0.30 

636  48 

-  " 

80119  AAF50C397 

06A5  VF-3A  COHFIGOBATIOH  UPDATE  4  ALIGHBEHT 

1 

3550.00 

3550.00 

0.81 

-0.30 

675.44 

** 

80115  VAF50Q41C 

El  VP-3A  SPECIAL  BISS10H  PROVISIONS 

5 

4559.00 

7436.29 

0.81 

-0.30 

1633.82 

80115  APB500412 

00  PEIBO:  400  COLOB  BADAE  IHSTL/OBEGA ( LTN2 1 1 } 

5 

86.40 

140.93 

0.81 

-0.30 

34.75 

8ms  AFEfOl 412 

0200  VLF  HAVIGATIOH  SYS, INSTL  OF  OBEGA  211 (LITTON) 

5 

100.80 

164.42 

0.81 

-0.30 

40.55 

v 

80  120  ABA6C3I4S 

Al  HEAPOH  COHTBOL  SIS  1BPVBT  (HCSIi 

166 

36.51 

172.69 

0.61 

-0.30 

42.59 

80120  AAEJECi'C 

Al  HEAPOH  COHTEOL  SIS  IBPVBT  (KCSIl 

166 

37.23 

176.11 

0.81 

-0.30 

43.43 

•  , 

80  120  AFh 5CD644 

Al  HIHDSEIELI  400  F  AIB  DEFOG  SIS  ELIMINATION  OF 

275 

6.37 

35.16 

0.81 

-0.30 

8.67 

80120  AFW500644I 

00  HINDSe IILD  400  f  AIB  DEFOG  SIS , ELIMINATIOH  OF 

168 

80120  AFW50C  €441 

Al  N1NDSEIELD  400  F  AIB  DEFOG  SIS  ELIMINATION  OF 

196 

2.95 

14.70 

0.81 

-0.30 

3.62 

80120  AFP500646 

46  miDSEIELD  400  F  AIB  DEFOG  STS  ELIMINATION  OF 

40 

2.28 

6.98 

0.8! 

-0  30 

1.72 

r' 

80120  TCA542542 

Al  PBOVIS’OHS  FOB  EIPAHDED  BEBOB!  COBPOTEB 

6 

80121  Y  C  A  5  4  2  4 1  f 

00  TACABO  PEASE  I  OEF  SATELLITE  COBB  SIS, BOD  OF 

0 

80122  AAE5C0431 

00  BAB  AIB  TBEBBAL  SNITCE  RIrL , REDESIGN  OF 

5 

•0122  11150045!  00  BAB  AIB  THIBHAL  SNITCE  BEPL  BEDESIGH  OF  72  1.43  5.25  081  -0.30  1.25 
80123  AAE5GG4ES  Al  3EPABATE  ATTITODE  BIFIBEHCI  CBCT  BEIAK1S  72  37.74  IDS. 48  0.81  -0  30  34.15 
8C125  AAE5C0465  1  00  SEPE8ATE  ATTITODE  BEFKBIKCE  CBCT  BBEAKEF 
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TITLE 
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CAE! ICC) 

8 i  1 2 £  ATL5M131: 

41  RELOCATION  0;  DATA  LIKE  ANTENNA 

112 

83.36 

349.67 

0.81 

-0.30 

86.26 

80  126  iSE6l'.164 

41  HLG  4GT04LO6  SOPS!  FITNG  STOP  8EINF0BCEBEN? 

6 

375.00 

653.43 

0.81 

-0.30 

161.14 

8C12E  ABE: IQ  164 

42  HLG  4CT04L0?  SUPET  FITKG  STOE  BEIKFOBCEBIKT 

61 

348.56 

1216.23 

0.81 

-0.30 

295.93 

8C 126  A5B5CC 1 64 

43  NLG  4CT04LCB  SOPE!  FITKG  STUB  REIKFOBCEBEKT 

114 

317.05 

1337.92 

0.81 

-0.30 

329.94 

80129  YCA54266 

41  C0KVEE3I0K  OE  F16  CTVS  TO  F14  COKF1GOBATIOK 

0 

80131  AAE50C494 

41  SIGKAL  D4T4  C08P . /COOLIKG  AIB  S0PPLY .MOD  OF 

61 

5.18 

16.08 

0.81 

-0.30 

4.46 

80132  AAEE0049E 

41  IA-6D  V8F-20  E4DI0  PROVISIONS 

35 

59.54 

181.33 

0.81 

-0.30 

44.72 

60131  AAB500496 

43  VHF-20  E4DI0  PB0VI510KB 

31 

39.26 

111.51 

0.61 

-0.30 

27.50 

80135  AYL5001S6 

B1  8EPL4CE  FLAP  J4CE  ATTACH  ANGLES 

80135  AAE50G490 

41  REPLACE  FLA?  JACi  ATTACH  ANGLES 

73 

74.15 

273.25 

0.81 

-0.30 

67.33 

80136  AYL5C0194 

41  VENT  OCTLE'  IN  BAIN  BATTEBY 

80 

0.96 

3.65 

0.81 

-0.30 

0.9C 

8013?  AHX60C 27t 

41  LANDING  GEAR,  REPLACE  L?  BRAKE  LINE  SOFPOBT 

322 

4.16 

24.10 

0.81 

-0.30 

5.94 

80137  iF»i00E54 

41  ENGINE  STALL  NABNING  SY3TE8, INSTL  OF 

414 

54.62 

341.15 

0.81 

-0.30 

84.13 

80136  APB5004Q7 

41  4N/ALE-66  ESN  INSTALLED  P-3B 

80138  YCA6426 l7 

00  AN/ALE-66  ESN  INSTALLED 

0 

80138  YCA542520 

00  AN/ALB66  NOL  TO  AN/ALB66V1  A  ALB66V2 

0 

80135  AAF5C0276  41 

00  NLG  ANII-SEID  EICITEB  BING 

80135  AAF50C276  42 

00  HLG  4KT I -SKID  EXCITES  BING 

80139  44F600276  43 

00  HLG  ANT I -SKID  EICITEB  BING 

80135  VEE50C306 

Ei  NuG  ANTI-SEID  EICITEB  BING 

121 

2.14 

9.20 

0.81 

-0.30 

2.27 

80i39  4BX5003 27 

A1  ICN  SYS , IHPBOYED  ALB-45  ANTENNA  COVER, CBGB  BL 

411 

51.66 

321.96 

0.81 

-0.30 

79.40 

80135  48C50C3?4 

A1  FDEL  QUANTITY  CONNECTOR  COAI  TEBHIKATORS 

91 

4.64 

16.27 

0.81 

-0.30 

4.51 

80135  AAF50C391  1 

00  NOSE  BADONE  CAP 

80140  AFN500644I  1 

00  STABILATOB  ATTACH  FITTING  REPLACEHENT 

320 

0.64 

3.70 

0.81 

-0.30 

0.91 

80141  4FP500641 

00  HISSILE  SHOOT  LIGHTS 

80141  4FP50064 1 

A1  AN/ANG-10A  NISSLE  SHOOT  LIGHTS, INSTL  OF 

261 

4.60 

24.98 

0.81 

-0.30 

6  16 

80142  AFI50C305 

A1  VIDEO  GON  CANEBA, INSTL  OF 

9 

29.67 

57.86 

0.81 

-0.30 

14.27 

80142  4CZ500035 

00  VIDEO  GON  CANEBA, INSTL  OF 

3 

29.67 

41.43 

0.81 

-0.30 

10.22 

80143  AAF500276  4 

00  STBOBES/VIBBEI  TBACIEB/SALANCER  SYSTEH  INSTAL 

216 

24.87 

127.43 

0.81 

-0.30 

31.43 

80144  480500336 

00  QUANTITIES  OFB1SC  ICP/AFC  BETBOFIT  KITS 

80476  4FP50064C 

A1  FIN  CAP  STRUCTURAL  IHOBOVENINT 

261 

10.36 

56.26 

0.81 

-0.30 

13.67 
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8 

81002  YZA64C 104 

99 

LOW  FITCE  STOP  ASSEBBLY  SEAL  IBPEOVEBEHT 

0 

IS 

81012  YZA640 1 04 

61 

LOW  FITCE  STOP  ASSEBBLY  SEAL  IBPEOVEBEHT 

1091 

2.79 

20.59 

0.82 

-0.29 

5.52 

81022  YZA64.105 

Al 

LOW  FITCE  STOP  ASSY  SEAL  IBPEOVEBEHT 

3 

10.67 

14.60 

0.82 

-0.29 

3.91 

i ■ 

81002  YZA640105 

Bl 

LOW  FITCE  STOP  ASSY  SEAL  IBPEOVEBEHT 

30 

11.80 

31.21 

0.82 

-0.29 

8.36 

*> 

81003  AEE500319 

03A4 

A/C  IHTEECQHBOHICATIOH  SYS, BOD  OF 

81003  Y2A64C106 

Al 

LOW  FITCE  STOP  ASSY  SEAL  IBPEOVEBEHT 

83 

5.59 

19.78 

0.82 

-0.29 

5.30 

81003  YZA640106 

Bl 

LOW  PITCE  STOP  ASSY  SEAL  IBPEOVEBEHT 

1 

1.00 

1.00 

0.82 

-0.29 

0.27 

81006  YCA542524 

Al 

CP  1106A/A  AIE  DATA  COMPUTER  IBPEOVEBEHT 

0 

A 

81005  AAE50S504 

00 

iVIONICS .MISSION  AOG/HAIN/ESSAHCEHEHT 

18 

0.33 

0.80 

0.81 

-0.30 

0.20 

81012 

81012 


JiUiL 


810 


AAE5-C0499 

AAE600499 

AAE5C0531 

AAE93C006 


A1  CSD  OIL  COOLEE  FHD  SOFF  BUCKET, UDKSIGf  OF 
B1  CSD  OIL  COOLEE  FWD  SOPF  BRACKET , BELESIGH  OF 
A1  ICAF-2  BOD  PEOGEAB 
00  TACTICAL  SOPTHABE  CHANGE 


81C13  YCA5427C8 

Al  IP859/ALQ86  IBPBOVED  AHALYSIS  IHD1CATOE 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

81013  YCA542711 

Al  AH/ALQ86  ECB  SET  BCD 

0 

81013  YCA542721 

Al  AH/ALQ76  ECB  SYS  BOD 

0 

81013  YCA542722 

Al  AH/AL(l76  ECB  SYS  BOD 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

81014  AAE50C527 

81014  YGA624C05 

81015  TZA610718 

81015  YZA610718 

81016  AAP5G0415 
81016  AAF500419 
81016  AAF5C04 IS 
81016  AAF500418 
81016  AAF5C0419 
81016  AAF500429 
81016  AAF50C429 
81016  YCA543033 
81016  TGA623886 
81016  TGA623889 
81018  AFP500593 
81018  AFP500593 
81018  AFP500636 
81016  AFP5C0663 
81018  AFP500671 
81018  AFP500677 
81018  AFP500677 
81016  AFF50066" 
81018  AFP500688 


A1  DIGITAL  DISPLAY  GBOOF , BEFLAC  OF  (CAINS) 

A1  AH/ASF-123  TACTICAL  NAVIGATION  SYS 
A1  SPEED  BRAKE  SELECTOE  VALVE  IHPBOVEHEFT 
B1  SPEED  BEAEE  SELECTOE  VALVE  IBPBOVEBEHT 
Ai  TF-41  ENGINE  INLET  GOIDE  VANE  OVERRIDE  SYS 

B1  TF-41  EHGIHE  IHLET  GOIDE  VANE  OVERRIDE  SYS 

B2  TF-41  EHGIHE  IHLET  GOIDE  VANE  OVERRIDE  SYS 

00  TF-41  EHGIHE  IHLET  GOIDE  VAHE  OVERBIDE  SYS 

TF-41  EHGIHE  IHLET 

IHSTAL  PROPOLSIOH  SYSTEB  EHG  IOHITOB  16  IBS 


00 

Al 


00  IHSTAL  PBOPOLSIOH  SYSTEB  EHG  BOH I TOE  16  EBS 
Al  PAHEL  BBIGBTHESS  DIKING  COHTBOL 
Al  TORBIHE  WHEEL  POLLEBALIFT  BOD  6872922BP2 
00  6798523  LPT4EPT  WHEELS  AHD  ROTOR  ASS  FUTURE 


10.00  12.19  0.82  -0.29  3.27 


Al  CEHTEB  H1HG  SECTIOH  CAT  TOW  HOOK  FITTING/SOPT 


8IC19  AFP500674 


A2  CEHTEE  WING  SECTIOH  CAT  TOW  BOOI  FITTING/SOPT 
02A2  INBOARD  LEADIHG  EDGE  FLAPS 
Al  IHHEE  WING  OUTBOARD  REAP  SPAE  F-4 
Al  F-4S  STROCTURAL  BODS 
Al  FOEL  CELL  CAVITY  BOD 
A2  FOEL  CELL  CAVITY  BOD 
Al  A/C  WING  STROCTUAL  FATIGUE  LIFE  EH1AHCEBEHT 
Al  F-4S  A/C  STBUCTUAL  BOD 
Al  AIB-7B  SPARROW  INTERFACE  COMPATIBILITY 


320 


9.68  55.87  0. 


-0.30  13.1 


>■ 

81019  YCA542523 

Al 

AN/AWG-10A  TECHNICAL  OBSOLESCEHCE  PEOGEAB 

39 

34.26 

40.23 

0.97 

-0.04 

32.87 

81015  TCA542523 

A2 

AN/AWG-10A  TECEHICAL  OBSOLESEHCE  PROGDiS 

0 

** 

81019  YCA542523 

Bl 

AH/AWG-10A  TECEHICAL  OBSOLESEHCE  PBOGEAS 

2 

41.00 

42.27 

0.97 

-0.04 

34.53 

81015  YCA542523 

B2 

AH/AHG-10A  TECEHICAL  OBSOLESEHCE  PROGRAM 

0 

81015  YCA542523 

B3 

AN/AWG-10A  TECEHICAL  OBSOLESEHCE  PEOGEAB 

0 

81019  YCA542523 

B4 

AN/AWG-10A  TECEHICAL  OBSOLESEHCE  PEOGEAB 

0 

ft 

81019  YCA542523 

B5 

AN/AWC--  10A  TECEBICAL  OBSOLESEHCE  PEOGEAB 

0 

y. 

81019  YCA542523 

B6 

AH/AHG-10A  TECEHICAL  OBSOLESEHCE  PEOGEAB 

0 

81019  YCA542523 

B7 

AN/AWG- 10A  TECEHICAL  OBSOLESEHCE  PEOGEAB 

0 

* 

81019  TCA542523 

B8 

AN/AWG- 10A  TECEHICAL  OBSOLESEHCE  PEOGEAB 

0 

81019  YCA5425I3 
81015  YCA542*:; 
61015  YCAs4252i 
81019  YCA542523 
81019  TCA542523 
8 1C  19  TCA542523 
81019  TCA542523 
81019  YCA542523 
81019  TCA542523 
81019  YCA542523 
8 1C  IS  YCA542523 
81019  TCA542523 
81019  YCA542523 
81019  YCA542523 
81019  YCA542523 
81019  YCA542523 
81019  YCA542S23 
81019  YCA542523 
81019  TCA542523 
81019  YCA542E23 
81019  YCA542523 
81019  YCA542523 
81019  YCA542523 
81019  YCA542523 
81019  YCA542523 
81019  VFP542523 
81019  YFP542523 
81019  YCA542623 
81019  YCA543038 
81019  YCA5608 1 5 


BS  AS/AWG- 10A  TECHNICAL  OBSOLESEKCE  PBOGtAH 
BA  AK/AKG-10A  TECSAICAL  OBSOLESEKCE  PfiOGEAH 
BB  AK/AKG-10A  TECEEICAL  OBSOLESEKCE  PBOGBAS 
BC  AH/AWG-10A  TECEKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BD  AK/AMG - 1 CA  TECBKJCAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BE  AK/AKG- 10A  TECHKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BE  AK/AKG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BG  AK/AKG- 10A  TECHKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BB  AK/AW5-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BI  AK/AKG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BJ  AK/AKG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BE  AK/AKG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BL  AK/AKG-10A  TECHKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BB  AK/AWG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BK  AK/AKG-10A  TECHKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 


BO  AK/AMG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BP  AK/AKG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
B4  AK/AWG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BB  AK/AKG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BS  AK/AKG-1QA  TECHKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BT  AN/AKC-10A  TECHKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BD  AK/AKG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BY  AK/AKG-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BK  AK/AKG-10A  TECHKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
BI  AK/AKG-1GA  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 
El  EADAE  SET  APG-59T  BOD 
E2  BADAB  SET  APG-59T  BOD 
A2  AK/AHG-10A  TECBBICAL  OBSOLESCEKCE  PBOGEAB 
A1  AK/AKG10B  BAB  IBPBOYEBEKT 
A1  AIB7B  SPABBOK  1KTEBFACE  COMPATIBILITY 


-0.04  284.78 


81019  YGA623967 

A1  AKG-10A  DEPOT  TS  13  TOP 

1 

1.00 

1.00 

0.82 

-0.29 

0.27 

81019  YGA623968 

A1  AKG-10A  DEPOT  TS  16  TOP 

0 

81019  YGA623969 

41  AKG-10A  DEPOT  TS  29  TOP 

0 

81019  YGA623971 

A1  AK/AKB21  TS  BT4797A  BACE  BOD 

35 

81019  YGA623972 

il  AK/A0G-10A  TECBKICAL  OBSOLESEKCE  PBOGEAB 

1 

2.00 

2.00 

0.82 

-0.29 

0.54 

81019  TGA623973 

A1  OA8873A/AKB21  CABLEAADAPTEE  GEOOF  BOD 

41 

0.20 

0.56 

0.82 

-C.29 

0.15 

81019  YGA624073 

00  AKG-10A  IK  FLIGHT  BELOADEB 

0 

81019  YGA624337 

41  AIB7B  SPABBOK  IKTEBFACE 

0 

81020  TCA642527 

41  BEBOB!  BOABD  OPGBADE  OF  AK/AYG-8  YTAS  SYS 

187 

10.89 

13.70 

0.97 

-0.04 

11.19 

81020  YCA542527 

BI  BEB0E7  BOABD  OPGBADE  OF  AK/AYG-8  YTAS  SYS 

2 

5.60 

5.67 

0.97 

-0.04 

4.63 

81023  AFS500622 

41  BF-8G  YBIB/STABILIZATIOK  SYSTEB 

18 

15.50 

37.32 

0.81 

-0.30 

9.20 

81023  YCA542607 

00  TBIB  STABIL1ZATIOK  SYS  BAB  IBPBOYEBEKT 

0 

81023  YZA610752 

00  TBIB  STABILZATIOK  STS  BAB  IBPBOYEBEKT 

0 

81024  YCA5427C1 

41  15-87  B/D  3IKCB  LEKS  COKE  TABPS  LA6104 

0 

81024  YCA542701 

1  00  15-87  B/D  3IKCB  LEKS  COKE  TABPS  LA6I0A 

0 

81024  YCA5427 07 

00  EBY  SHIELDING  BEDESIGK  AAD-5  SYS  YABPS  ACFT 

O 

81024  YCA542712 

00  AAD-5A  CAPACIYOB  CEAKGE  OK  PBE-ABP  BOABD 

2 

42.00 

43.30 

0.97 

-0.04 

35.37 

81025  AFK5G0661 

41  AK/AKG-9  COBPOTEB  BEBOB? 

81025  TCA542521 

41  4K/AKG-9  COBPOTEE  EXPANDED  BEBOEY 

18 

3.06 

3.47 

0.97 

-0.04 

2.83 

81025  YCA54252 1 

BI  AK/AKG-9  COBPOTEB  EXPANDED  BOHOBY 

0 

81025  TCA542522 

00  AK/A0G9  DIGITAL  COBPOTEB  KBA  481451  BOD 

87 

1.29 

0.10 

1.44 

0.5C 

1.00 
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imccei: 

A1  RIIG  CIRTSf  SECTION  NACELLE  ATTACHMEKT  FIBS 

287 

165.16 

922.77 

0.61 

-0.30 

227.56 

,v- 

81027 

AFN5CG673 

A1  HLQ  WHEEL  BELL  IHPBOVEHENT 

242 

15.76 

83.70 

0.81 

-0.30 

20.64 

8102c 

AFN030yv4 

A1  BTDEAOLIC  SISTEB  ATTEBOATOE 

1 

s 

61026 

AF»G3C004 

El  BTDEAuLIC  SYSTEB  ATTEBOATOE 

'A 

81028 

AFN500656 

A1  BTDEAOLIC  SOPPOET  BACE-0?  STEGCTOEE  REDESIGN 

406 

28.64 

178.11 

0.81 

-0.30 

43.92 

81026 

iFN500£  5S 

A1  RISC  BACELLE/SPOBSOB  BRACKETS  A  SOPPOBTS 

383 

47.98 

292.63 

0.81 

-0.30 

72.16 

£ 

81026 

AFH600659 

A2  BISC  BACELLE/SPOBSOB  BRACKETS  4  SOPFOETS 

24 

37.50 

96.54 

0.81 

-0.30 

24.30 

£ 

81028 

AFH50C66C 

A1  BYI  STS  PEESSOEE  BOSE  ASSY , EEPLACEBEBT  OF 

430 

1.90 

12.03 

0.81 

-0.30 

2.97 

81023 

AFI500006 

00  IBP80YED  HABDLIBG  QOALITIES , BOD  OF 

r„ 

8102S 

AFXOijuI  iv 

A1  ACCESS  DOOR  HOD  TIDEC  CABER A 

".•> 

81029 

AFX600021 

A1  DOESAL  LOBGEEOB  ST80CTCEAL  IBP? 

81029 

AFI500022 

A1  F-5  STBOCTOEAL  HAIBTAIHABILITT  IHPBVHT 

81029 

AFX600024 

00  HBC-12A  LAP  BELT  ADJOSTEES 

12 

1.83 

3.90 

0.81 

-0.30 

0.96 

X' 

81029 

AFX50C026 

A1  BTDEAOLIC  FLOID  OYER  TEHP  DETECT  STS 

f- 

61C29 

AFI5C0C27 

A1  REPLACE  HAGSESH  FLIGHT  CB TEL  COHF  H/ALUHINBi 

81029 

AFI600026 

A1  HAIB  LABDIBG  GEAE  HYDRALIC  PEESSOEE  BELIEF 

m  • 

'  < 

81029 

AFX500C29 

A1  STBOCTOEAL  HCSITOBIBG  STS 

81029 

AFX600030 

A1  AIM-7  SIHOLATIOB  IBTO  TACTS  F-5 

81029 

AFI50C031 

A1  IBSTAL  AB/DLQ-3C 

,* 

81029 

AFX500032 

00  IMPROVE  BGEI20NTAL  STABILIZER  TOBQOE  TOBE 

Kj 

81023 

TCA560535 

A1  HB012/A  LAP  BELT  ADJUSTER 

0 

II 

81031 

ABB50G319 

02A3  A/C  IBTEECOHHOBICATIOB  STS, HOD  OF 

386 

11.07 

67.67 

0.81 

-0.30 

16.69 

81G31 

VHB500319 

02E1  IHBEBCOHHOBICATIOB  STSTEH 

w  * 

81031 

AHS500337 

A1  EFLCHT  OF  IHST80HEBT  LIGHTIBG  CIBCOIT  BRERS 

360 

1.52 

9.09 

0.81 

-0.30 

2.24 

s 

•  - 

81031 

AIF50C337  A 

A2  ELECTRICAL  LIGHTIBG  CIRCUIT  BREAKER  HEFLACE 

81031 

AEB50C337  A 

A3  ELECTRICAL  LIGHTIBG  CIBCOIT  BREAKER  REPLACE 

■ 

81031 

AHB50C337  A 

A4  ELECTEICAL  LIGHTIBG  CIBCOIT  BREAKER  EEPLACE 

p 

81031 

ABB500337  A 

A5  ELECTEICAL  LIGHTIBG  CIECOIT  BBEAKEB  EEPLACE 

•  • » 

81021 

VRB50C337  A 

E2  IBSTBOHEBT  LIGHTS  C/B  EEPLACEHEBT 

81031 

ABB500342 

A1  B - 46  SRAM  PROGBAH 

11 

1849.91 

3834.72 

0.81 

-0.30 

945.66 

s 

81031 

AHB500342 

A2  H- 46  SBAH  PROGRAM 

11 

1818.45 

3769.52 

0.81 

-0.30 

925.58 

■^1 

81031 

4BB560342 

A3  E-46  SBAH  PROGRAM 

81031 

ABB500342 

A4  8-46  SBAH  PROGRAM 

1 

100.00 

100.00 

0.81 

-0.30 

24.66 

\‘ 

81031 

ABB5C0342 

A5  H- 46  SBAH  PROGBAH 

22 

100.00 

255.92 

0.81 

-0.30 

63.11 

%', 

81031 

VH8500342 

El  E-46  SBAH  PROGRAM 

81031 

ABB600342  A 

A1  B-46  SBAH  PBOGBAH 

45 

2933.38 

9331.35 

0.61 

-0.30 

2301.15 

-B. 

81031 

AHB500342  A 

A2  B-46  SBAH  PBOGBAH 

39 

3636.10  11074.39 

0.81 

-0.30 

273C.99 

"'*  / 

81031 

A1B6C0342  A 

A3  B-46  SBAH  PBOGBAH 

16 

2681.19 

6228.45 

0.81 

-0.30 

1535.96 

<r 

V 

81031 

AEB500342  A 

A4  CB-46  SBAH  PBOGBAH 

10 

50.10 

100.89 

0.81 

-0.30 

24.68 

81031 

AEB60C342  A 

A5  SBAH  PBOGBAH 

83 

164.78 

631.41 

0.61 

-0.30 

155.71 

\y 

81031 

AEF600342  E 

A!  5-46  SEAH  PBOGEAH 

158 

495.41 

2308.62 

0.81 

-0.30 

569.31 

*.* 

81031 

AEB500342  E 

A2  5-46  SBAH  PBOGBAH 

150 

604.19 

2771.42 

0.81 

-0.30 

683.44 

81031 

AEB500342  5 

A3  B-46  SBAH  PBOGBAH 

104 

529.83 

2174.26 

0.81 

-0.30 

536.18 

V 

81031 

AEB6GC342  E 

A4  CE-46  SBAH  PROGRAM 

46 

128.75 

417.68 

0.81 

-0.3C 

103.00 

81031 

AHB5CC342  B 

A5  SBAH  PBOGBAH 

376 

0.02 

0.15 

0.81 

-0.30 

0.04 

81031 

AHB600343 

A1  AIBCBAFT  WIBCH/BOIST  IHPB07EHENT 

387 

9.25 

56. 6C 

0.81 

-0.30 

13.96 

m 

81031 

AH8500348 

A1  AFT  OPPIE  FLIGHT  COHTBOLS  IHPBOVEHENTS 

387 

29.76 

182.12 

0.81 

-0.30 

44.91 

$ 

81031 

AHR50G346 

B1  AFT  OFFER  FLIGHT  COHTBOLS  IHPBOVEHENTS 

A 

81031 

ABB50C346 

B2  AFT  UPPER  FLIGHT  COHTBOLS  IHPBOVEHENTS 

81031 

AEB60C346 

B3  AFT  OPFEf  FLIGHT  COHTBOLS  IHPBOVEHENTS 

81031 

ABB60C346 

B4  AFT  0PPE6  FLIGHT  COHTBOLS  IHPBOVEHENTS 

MW 


'A 
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eiGCl  ABF5CC352 

61 

HCL  OF  INF  TOBiOF  BI  FTGS  681  BATTEBY  COUP 

387 

32.06 

196.31 

0.81 

-0.30 

46.41 

8IC01  A  H  P  5  G  C 33 i 

El 

SOL  OF  LHE  T064CE  BI  FTGS  ABB  B6TTEBY  COBP. 

610c 1  &66jJioj3 

B2 

BOP  OF  LtiB  TOBviOE  BI  FTGS  6KD  BATTEBY  COIF . 

81(3.  AHP c\35i. 

B3 

BOD  OF  LBS  TOB40E  BI  FTGS  6HB  B6TTEBY  COBP. 

% 

s 

81(31  888300332 

B4 

BOD  OF  LB8  T0890E  BI  FTGS  6BD  B6TTEBY  COBP. 

6 103 I  888300332 

85 

BOD  OF  LB8  TOB4CE  BI  FTGS  6HD  BATTEBY  COUP. 

81031  8HR5C0373 

61 

COLLECTIVE  PITC8/CYCLIC  STIC!  8EBIBE 

113 

1.96 

8.23 

0.81 

-0.30 

2.03 

81031  AH850C373 

62 

COLLECTIVE  PITCH/CYCLIC  STIC!  8EBI8E 

387 

3.47 

21.20 

0.81 

-0.30 

5.23 

S| 

81031  8HS30C373 

63 

COLLECTIVE  PITCE/CYCLIC  STICI  REMISE 

274 

0.92 

5.05 

0.81 

-0.30 

1.24 

.A ! 

81031  888500373 

1  00 

COLLECTIVE  PITCH/CYLIC  STICI  EEBIBE 

81C31  888500360 

0200 

6B/6BH-118  T6C6H/BDBI  DBIYE6 

81031  6B630C361 

00 

DOPPLEB ,6PH- 1826  IMST6LL6TI0H 

57 

2.47 

8.46 

0.81 

-0.30 

2.09 

81031  886500363 

61 

BEB0V6L  FO8B66D  6  6FT  BOTOB  B6TEBS8IELD 

371 

1.31 

7.90 

0.81 

-0.30 

1.95 

81031  688500364 

61 

AFCS-D6SE  BECE6KIZ6TI0H  IBPBOVEHEHT 

a 

81031  688500302 

61 

B6DI0  SET  6K/6BC- 182  IBPBOVEHEHT 

4 

81031  686500392 

62 

86DIC  SET  68/68C-182  IBPBOVEHEHT 

81031  V6650C382 

El 

B6DI0  SET  6H/6BC-182 

81031  6BB50C397 

61 

S8&B  COLLECTIVE  TOIS  6SSEBBLT  BOD 

t  / 
,"V 

81031  688510048 

00 

S86B  P80GB6B 

1 

1834.00 

1834.00 

0.82 

-0.29 

491.36 

81031  688510045 

61 

BOD.  F0EBA8D/6FT  OPFEB  COHTBOLS 

1 

818.00 

818.00 

0.82 

-0.29 

219.16 

81031  6H8510049 

62 

B0D.F08BA8D/6FT  OPPE6  COHTBOLS 

xl 

81031  6HB510049 

81 

B0D.F0BB6F.D/6FT  OPPEB  COHTBOLS 

J 

81031  616510049 

82 

B0D.F0BB68D/6FT  0PPE6  COHTBOLS 

81031  686510050 

00 

SB6B  PB0GE6B 

s 

.A 

81C31  68851035! 

61 

SB4B  PBOGB6B 

1 

1117.00 

1117.00 

0.82 

-0.29 

299.26 

81031  686510051 

62 

SB6B  PE0GB6B 

81031  616510051 

81 

S86B  PBOGB6B 

81031  68651005! 

82 

SB6B  PE0G86B 

£ 

81C31  VHB51005i 

El 

6FT  BOTOB  TE68SBISSI08/BII  BOI  BOD 

2 

55.00 

67.06 

0.82 

-0.29 

17.97 

81031  YBB510051 

E2 

6FT  8OTO6  T86HSBISSI0B/BII  BOI  BOD 

2 

55.00 

67.06 

0.82 

-0.29 

17.97 

81031  AEB510052 

61 

F0BH6BD  BOTOB  IBSH  6SSEBBLT  BOD  !SB6B  PBOG) 

1 

1218.00 

1218.00 

0.82 

-0.29 

326.32 

Si 

81031  688510052 

81 

F0EH66L  BOTOB  IBSH  6SSEHBLY  BOD  (S84E  PBOG) 

A 

81031  688510053 

61 

SB4H  PBOGBAB 

1 

49.00 

49.00 

0.82 

-0.29 

13.13 

81031  6HB510053 

B1 

SB4B  PEOGBSB 

1 

1.00 

1.00 

0.82 

-0.29 

0.27 

wl 

81031  6HB510062 

61 

AFT  TIBSH  GEHEB6T0B  BOOHTIHG  STCDS 

(.- 

81031  YC6542955 

61 

846  AFCS  CASE  BEC86HIZ6TI0H  IBP 

0 

( V” 

81031  TCA542988 

00 

6H/6BC182  DELETIOH  OF  BT  IHTEBH6L  PEASE  FB08T 

0 

81031  TZ6610736 

61 

BTDB60LIC  PBESS48ET0B8  LIHE  EILTEES 

0 

V’ 

81031  YZ6610736 

Bi 

EYDBAOLIC  PBESS48ET0BB  LIHE  FiLTEBS 

0 

& 

81031  TZ6610736 

B2 

BTD66GLIC  P8ESS48ET0EH  LIHE  FILTEBS 

0 

81031  TZ661C736 

B3 

ETDB60LIC  PBESS4BET0EH  LIHE  FILTEB 

0 

;o 

81031  YZ6€ 10799 

61 

BEL0C6TE  8E6TEB  COHTBOL  ASST  DB6IH  EITTIHG 

1 

81031  TG6624451 

61 

u46  AFCS  D6SB  BICB6HIZ6TI0H  IBP 

0 

81C35  TZ6610659 

61 

VOLTAGE  STAB  CIBCOIT  EHGIHE  LIFE  8ECOBDEB 

0 

v 

81036  YZ6610698 

61 

BOD  OE  EHGIHE  LIFE  BECOBDE6 

0 

£ 

8103?  688500265 

61 

6IBCB6FT  D008  B0DIFIC6TI0H 

98 

34.15 

137.65 

0.81 

-0.3C 

33.94 

.J 

81037  6HB500265 

62 

6IBCB6F?  DOOE  BODIFIC6TIOH 

105 

113.20 

465.89 

0.81 

-0.30 

114.89 

81037  688500285 

Bl 

6IBCE6FT  D006  B0DIEIC6TI0H 

c-.- 

81037  6EE5C3265 

82 

6IBC686FT  D006  BODIFICATiOH 

81037  AEB50C285 

B3 

6IBCE6FT  DOOB  BODIFICATIOH 

81037  6HB5G0265 

84 

6IBCB6FT  DOOE  BODIFICATIOH 

• r 

I 
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AHB5DC265 

81037 

AEB5 CC179 

81037 

AEBdul  i 1 9 

81037 

ABB600279 

81037 

A1B500279 

81337 

AEBS00279 

t * 

81037 

AHBS0C279 

81037 

AHBdC02’,9 

<■ r 

81037 

A1BS00279 

81037 

A1B500279 

*  , 

8103? 

ABB500279 

81037 

AHE60027S 

81037 

AEBS00279 

r'' 

81037 

AEBS 00279 

r  A 

81037 

ASB5G0275 

8103? 

A1ES00279 

8103? 

AEB500279 

81C37 

AHBS002?9 

81037 

V1B50027S 

81037  AHE50C2”9 
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98  298. S3  1203.16  0.81  -0.30  290.70 


a 

81038  AEB50C276 

A1  H-2  BOE  BOLTS, IBPBOVEBEHT  OF 

99 

36.88 

149.09 

0.81 

-0.30 

36.77 

19 

81C36  AHB500276 

1  00  1-2  BOB  BOLTS , IBPROVEMKHT  OF 

81040  A1B500277 

A1  Bl-STBEHGTE  SEAT  BACEOP  AHD  SEHSO  DISPLA! 

115 

272.69 

1153.76 

0.81 

-0.30 

284.52 

g 

81040  A1BS00277 

1  00  El -STRENGTH  SEAT  BACEOP  AHD  SEHSO  DISPLA! 

81041  ABBS03260 

A1  1IGB  STBEHGTE  PILOT/CO-PILOT  SEATS 

115 

1.06 

4.56 

0.81 

-0.30 

1.13 

81C41  AHE500280 

1  00  BIG!  STRENGTH  PILOT/CO-PILOT  SEATS  AHENDHEHT 

■ 

.  ** 

81046  AFBS00416 

A1  IHTEBHAL  NAVIGATION  SYSTEB  1HTEGBAT10H 

2 

262.56 

324.07 

0.81 

-0.30 

79.92 

81047  APB' 00408 

A1  LTH-72  IHS-ILO, ASH-84  RETROFIT 

23 

712.96 

1849.39 

0.81 

-0.30 

456.07 

« * 

81047  APBS00408 

A2  LTH-72  IHS-ILO.ASH-84  BETROFIT 

146 

1144.26 

2557.10 

0.89 

-0.17 

1179.64 

V 

.%• 

81047  VPB50C408 

El  HAVIGATIOH  STS;LTH-72  IIEBT1AL  SET , INSTALL 

12 

1200.00 

2554.18 

0.81 

-0.30 

629.87 

81047  APB500414 

A1  LTH-211  OHEGA  HAVIGATIOH 

117 

269.25 

367.70 

0.96 

-0.06 

280.35 

81047  VPBS00414 

El  LTH-211  OHEGA  HAVIGATIOH 

4 

225.00 

342.93 

0.81 

-0.30 

8.4.57 

81047  TCAS42S62 

A1  A366  NAV  INTERCONNECT  BOI  HOD 

0 

5? 

81047  TCA542562 

HI  A366  HAV  INTERCONNECT  BOI  HOD 

0 

81047  YFB542S62 

El  A366  HAV  IHTEBCOHHECT  BOI 

2 

8.00 

8.25 

0.97 

-0.04 

6.74 

8104?  TCA542S63 

A1  A373  HAVIGATIOH  INTERCONNECTING  BOI  HOD 

0 

81047  TCA542563 

B1  A373  HAVIGATIOH  IHTEBCOHHECTIHG  BOI  HOD 

0 

*n  . 

v“ 

81048  APB50041S 

A1  LTH-211  OHEGA  HAVIGATIOH  STSTEH 

12 

135.83 

289.12 

0.81 

-0.30 

71.30 

JJ-f 

81048  APBS00421 

00  AN/ATQ-14  AIBBOBHE  ESH  DATA  AHAL!SIS  STS 

12 

2016.67 

4292.45 

0.81 

-0.30 

1058.53 

81048  APBS0C423 

A1  AH/ABC  156  BEPLACEHEHT 

12 

216.83 

461.53 

0.61 

-0.30 

113.81 

81046  APBS00434 

A1  EP-3B/E  DOAL  LTH-72  INSTALLATION 

12 

601.00 

1279.22 

0.81 

-0.30 

315.46 

81048  AFBSC0434 

A2  IF-3B/E  DOAL  LTH-72  INSTALLATION 

81048  APB500445 

A1  DFCPHELL  BEHOVAL 

81046  TCA5426S1 

00  DOEL  LTH-72  INSTALLATION 

0 

**  k 

81048  TCAS426S2 

00  C10835/ALF  COHTBOL  HODE  VIDEO  1EATEB 

0 

81046  TCAS42744 

00  ABB61  DTE  RECEIVER  SOBSTSTEHS 

0 

81048  TCAS42745 

00  ARBS  1  DT8  8ECEIVEB  SOBSTSTEHS 

4 

0.75 

0.80 

0.97 

-0.04 

0.65 

81048  TCA542891 

A1  ESE  201  EEVEBSE  AIRFLOW  HOD 

0 

V 

81048  TCA543C14 

00  AH/0B874  HAHEPLATE  CBAHGE 

1 

4.00 

4.00 

0.97 

-0.04 

3.27 

01048  YCA5430  18 
81046  TCAS43089 
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TITLE 

QTY 

AVE 

FOB  L. 

CORVE 

BETA 

CAE.; 

81052 

ASE5 15195 

A1  IAIN  LANDING  GRAB  DRAG  BRACE  SHOULDER, BOLT: 

181 

5.76 

26.09 

0.81 

-0.30 

6 

8 1C:  2 

ASB50CIS0 

1 

00  BA I h  LANDING  GEAR  DRAG  BRACE  SHOULDER, BOLTS 

81284 

TZA610715 

A1  36E80  AIR  TORBiNL  STARTER  HOD 

0 

810:? 

YZA:  10716 

A1  36E133  AIR  TORBINE  STARTER  HOD 

0 

810:9 

AEE50C295 

A1  CAD/ADV .WINDSHIELD  HIPER , BAS/HDS , BOD  OF 

59 

185.51 

640.77 

0.81 

-0.30 

168 

8 1 C  6  2 

ACV5C0556 

A1  CIA  BAIN/NOSE  HBEEL  NELL  HIRING , BEPL  OF 

81064 

ACH030002 

00  QOICK  ENG  CHANGE  FIT  NIRE  CHANGE 

81064 

ACE5C027C 

A1  FT5  ONINTEFCPTED  PONER  SOURCE  EOR  EC-I30G/Q 

81064 

ACH5GC29C 

A1  INSTAL  STIFFENER  ON  HING  POD  STRONGBACK 

20 

10.20 

25.36 

0.81 

-0.30 

6 

81064 

ACH5culv4 

A1  TaCAHO  ENHANCED  VERDIN 

81064 

ACH5002S8 

00  ELECTROBAGNETIC  POLSE  SDPPRESSER  GROUNDING  OF 

81064 

ACH50C29S 

A1  BATTERY  C08PART8ENT  DOUBLER, PAINT  FOR 

81064 

ACM50C300 

A1  ISOLATION  OF  GEN.  CABLE  GROUNDING 

81064 

ACH50C3C1 

A1  E8F  HARDENING  FOR  APO  TACBOHETEF  HIRING 

81064 

ACH5003C2 

A1  EBP  ENGINE  GENERATOR  HIRING  HOD 

81064 

ICA542534 

A1  TACAHO  TIP  2  VLF  PA  1600  BAOD  OPERATION 

1 

17.00 

17.00 

0.97 

-0.04 

13 

81064 

TCA542534 

B1  TACAHO  TIF  2  YLF  PA  1600  BAOD  OPERATION 

0 

<1064 

TCA542535 

A1  VERDIN  AIRBORNE  STSTEH  803 

I 

81064 

YCA542535 

A2  VERDIN  AIRBORNE  STSTEH  HOD 

0 

81064 

VCH542536 

00  ENHANCED  TERDIN  PROCESSOR 

2 

4.00 

4.12 

0.97 

-0.04 

3 

81064 

YCA542536 

00  CP-1072A/AE  ENHANCED  VEEDON  PROCESSOR 

0 

81064 

TCA542725 

A1  TACAHO  HESSAGE  PROCESSING  STS/VEE3IN  CSA  ONE 

31 

21.32 

24.79 

0.97 

-0.04 

20 

81064 

VCH542725 

El  HESSAGE  PROCESS  STS/VERDIN  CHANNEL  ONI  INSTAL 

1 

18.00 

18.00 

0.97 

-0.04 

14 

81064 

YCA542726 

Ai  TACAHO  FREQ  TIBS  STANDARD  DIGITAL  DISPLAY 

4 

1.00 

1.06 

0.97 

-0.04 

0 

81064 

VCH542726 

El  TACAHO  FREQ  TIHE  STANDARD  DIGITAL  CLOCI 

3 

1.00 

1.06 

0.97 

-0.04 

0 

81064 

VCH542834 

Al  115VAC  TO  PHE  VERDIN  PEOCESSCE 

2 

1.50 

1.55 

0.97 

-0.04 

1 

81064 

YCA542634 

Al  115  VAC  POHEE  TO  AIRBORNE  ENHANCED  VIBDIN  PRO 

51 

3.29 

3.91 

0.97 

-0.04 

3 

81064 

YCA542834 

B1  115  VAC  POHER  TO  AIRBORNE  ENHANCED  VERDIN  PRO 

0 

81064 

YCA542939 

Al  EC-130G/Q  PROV. SHIELDED  THISTED  PR  115VAC  CBL 

46 

11.93 

14.12 

0.97 

-0.04 

11 

81064 

YCA543068 

Al  SHORT  HIRE  DROGUE  RELEASE  HOD 

0 

81064 

YCA543069 

Al  HAGNETIC  DETECTOR  CABLE  SHIELD  GR  IBP 

1 

8.00 

8.00 

0.97 

-0.04 

6 

81064 

YCA543073 

Al  HATER  RESERVOIR  REDESIGN 

0 

81064 

YCA543074 

Al  RADOHE  J  BOI  HOD 

0 

81064 

YCA543081 

00  AN/0SC14  DISTRIBUTION  PANEL  RFI  GASKET  RIVETS 

0 

81064 

YCA543062 

00  AN/0SC14  V  23/24/25  HOONTING  BRACKET 

0 

81064 

VCH930GC3 

El  TACAHO  KEYBOARD  DEC  ROB 

81075 

ACZ500C‘7 1 

00  AOIILIARY  HYDRAULIC  POHP 

28 

2.96 

8.16 

0.81 

-0.30 

2 

81076 

ACZ500C7 1 

1 

00  AOIILIARY  IYDRACLIC  POHP 

81C75 

ACZ60C072 

00  SLAT  ANTI-ICING  TELESCOPIC  DOCT  ASST  SPINDLES 

28 

1.57 

4.33 

0.81 

-0.30 

1 

81075 

ACZ500072 

1 

00  SLAT  ANTI-ICING  TELESCOPIC  DOCT  ASST  SPINDLES 

61075 

ACZ50007J 

00  HING  SLAT  ANTI-ICING  TELE/DOCT  ASST, TEE  DOCTS 

28 

6.43 

17.70 

0.81 

-0.30 

4 

81075 

ACZ500073 

1 

00  HING  SLAT  ANTI-ICING  TELE/DOCT  ASST, TEE  DOCTS 

81C75 

ACZ500C74 

00  PITOT  TUBE  BEATER  CORRENT  SENSING  ANNUNCIATOR 

28 

20.75 

57.14 

0.81 

-0.30 

14 

81075 

ACZ50CC7  4 

< 

i 

00  PITOT  TUBE  EEATEB  COBBENT  SENSING  ANNUNCIATOR 

81075 

ACZ500077 

00  FLAPS  L/R  AFT  HOVABLE  VANE  ASST  TRACl/ATH/BLT 

27 

2.52 

6.86 

0.61 

-0.30 

1 

81075 

ACZ500077 

1 

00  FLAPS  L/R  AFT  HOVABLE  VANE  ASST  TiACK/ATE/BLT 

81075 

ACZ500079 

00  HAIN  LANDING  GEAR  BUNGEE  CYLINDER 

26 

3.75 

10.33 

0.81 

-0.30 

2 

81075 

ACZ5C0C79 

1 

l 

00  HAIN  LANDING  GEAR  BONGEE  CYLINDER 

81075 

ACZ500C8C 

00  OPFEr  CARGO  LATCH  OPERATING  HECBANISH 

28 

2.86 

7.87 

0.81 

-0.30 

1 

81075 

ACZ600080 

1 

00  OPPEE  CARGO  LATCH  OPERATING  HECBANISH 

81075 

ACZ500084 

00  HING  TO  FOSELAGE  ATTACHHENT  ANGLES 

27 

5.96 

16.24 

0.81 

-0.30 

4 

S  < 

w 


810’5  ACZ500C64  1  00  PING  TO  PDSKLAGE  ATTACHMENT  ANGLES 


8;0?D  ACZ500085 

00  KING  MAIN  PEASE  LEADING  EDGE  POEMEBS 

28 

2.14 

5.90 

0.81 

-0.30 

1.40 

81075  ACZ50GC65  1 

00  KING  BAIN  FBABE  LEADING  EDGE  POEMEBS 

81075  ACZ500093 

00  HORIZONTAL  STABILIZER  CENTER  SECTION  BOD  C9B 

28 

264.61 

728.68 

0.81 

-0.30 

179.70 

81075  ACZ5CQ033  1 

00  BOBIZONTAL  STABILIZE?  CENTER  SECTION  BOD  C9B 

81075  ACZ50C394 

00  EMERGENCY  RADIO  BEACON 

14 

2.21 

4.94 

0.81 

-0.30 

1.22 

81075  ACZ500095 

00  C9  AFT  PRESSORE  BOLEBEAD  BOD 

28 

222.86 

613.71 

0.81 

-0.30 

151.34 

81075  ACZ5000S5  1 

00  C9  AFT  PRESSORE  BOLEREAD  BOD 

81075  ACZ500C96 

A1  POTABLE  PATER  STERILIZATION  SYS 

81076  AFP50C64S 

A1  INSTALLATION  OE  J79-GE-10B  ENGINE 

30 

1025.67 

2884.37 

0.81 

-0.30 

711.30 

81076  AFP5C0649 

A2  INSTALLATION  OF  J79-GE-10B  ENGINE 

30 

4.60 

12.94 

0.81 

-0.30 

3.19 

81076  AFP60064S 

A3  INSTALLATION  OF  J79-GE-10B  ENGINE 

30 

39.87 

112.11 

0.81 

-0.30 

27.65 

81076  AFP500649 

A4  INSTALLATION  OF  J79-GE-10B  ENGINE 

30 

124.67 

350.59 

0.81 

-0.30 

86.46 

81076  AFP50064S 

B1  INSTALLATION  OE  J79-GE-10B  ENGINE 

81076  AFP5C0643 

02A1  INSTALLATION  Of  J79-GE-10B  ENGINE 

81077  ACB5C0268 

A1  TACABO  EBP  BARDENING  LAYER  I 

81077  ACH5C0268 

A2  TACABO  ESP  BARDENING  LAYER  I 

1 

9999.00 

9999.00 

0.81 

-0.30 

2465.79 

81077  ACB50C268 

A3  TACABO  EBP  BARDENING  LAYER  I 

4 

7499.25  11429.94 

0.81 

-0.30 

2816.67 

81077  TCA542518 

A1  AN/AYU-24B  BEADS  OP  DISPLAY  BOD 

0 

81077  YCA5425 IS 

A1  C-14062/AVQ-24B  CONTROL  PROCESSOR 

0 

81077  TCA542700 

A1  IP936/AIS  VIDEO  BONITOR  BOD 

0 

81078  ATJ500500  A 

A1  SSB  67  1  TRI-BETALLIC  WHEEL  BRAEES 

18 

0.11 

0.27 

0.81 

-0.30 

0.07 

81078  ATJ500501  A  0100  SSB  67-2  JT12A  8  ENGINE  INSTALLATION 

6 

1.00 

1.72 

0.81 

-0.30 

0.43 

81078  ATJ500501  A  0200  SSB  67  2  JT12A  8  ENGINE  INSTALLATION 

6 

1.00 

1.72 

0.81 

-0.30 

0.43 

81078  ATJ500501  A  0300  SSB  67-2  JT12A  8  ENGINE  INSTALLATION 

18 

0.28 

0.67 

0.81 

-0.30 

0.16 

81078  ATJ5005C1  A  0400  SSE  67  2  JT12A  8  ENGINE  INSTALLATION 

18 

0.28 

0.87 

D.B1 

-0.30 

0.16 

81078  ATJ500502  A 

00  SSB  67  3  FOEL  PRESSORE  DIFFERENTIAL  SWITCH 

6 

81078  ATJ500503 

00  SSB  67  4  TOPING  CAOTION  PLATE  INSTALLATION 

6 

81076  ATJ500504 

00  SSB  67  5  BAIN  GOTTER  ADDITION 

18 

0.33 

0.80 

0.81 

-0.30 

0.20 

81078  ATJ500505 

00  SSB  67  6  FLAP  TRACIS 

16 

81078  ATJ500506  A 

00  SSB-67-7  SPEED  BEAU  FATIGUE  LIFE 

18 

0.11 

0.27 

0.81 

-0.30 

0.07 

81078  ATJ500507 

00  SSB-67-9  ENTRANCE  DOOR  SEAL 

18 

0.22 

0.54 

0.81 

-0.30 

0.13 

81078  ATJ500508 

00  SSB  67-10  OITGEN  BASE  BOSE  RELOCATION 

6 

5.67 

9.77 

0.81 

-0.30 

2.41 

81078  ATJ500509 

A1  SSB-67-13  BAIN  LANDING  GEAR  DOOR  FITTING 

18 

0.11 

0.27 

0.81 

-0.30 

0.07 

81076  ATJ500510 

00  SSB  67  14  TOPING  COLLAB  IMPROVED  PAPL 

18 

0.28 

0.67 

0.81 

-0.30 

0.16 

81078  ATJ500511 

00  SSB-67-16  BAIN  ENTRANCE  DOOR  RELIEF  VALVE 

16 

13.69 

33.44 

0.81 

-0.30 

8.25 

81078  ATJ500512  A 

00  SSB  68  2  FUSELAGE  DOOR  UPPER  STOP 

18 

81078  ATJ50C514 

A1  SSB  68-5  PING  FLAP  APPROACE  POSITION 

18 

6.06 

14.58 

0.81 

-0.30 

3.60 

81078  ATJ500515  A 

00  SSB-68-6  P1NDSEIELD  TEMP  CONTROL  UNIT 

17 

1.18 

2.78 

0.81 

-0.30 

0  69 

8107g  ATJ5CC516 

00  SSB-68-7  ENGINE  START  SPITCI 

6 

2.50 

4.31 

0.61 

-0.3C 

1.08 

81076  ATJ50C517  A 

00  SSB-66-8  FUEL  SELECTOH  SPITCB  LIGHT 

6 

4.33 

7.47 

0.81 

-0.30 

1.84 

81078  ATJ500518  A 

00  SSB  68-9  BAIN  ENTRANCE  DOOR  LOCKING  PINS 

6 

6.38 

12.00 

0.81 

-0.30 

2.96 

81078  ATJ500519 

00  SSB  68  11  ENGINE  PTLON  DRAINAGE 

6 

1.33 

2.30 

0.81 

-0.30 

0.57 

81078  ATJ50C520  A 

00  SSB  66  12  GROSS  PEIGET  INCREASE 

6 

1.00 

1.72 

0.81 

-0.30 

0.43 

81076  ATJ5C0521  A 

00  SSB  68  13  GROSS  PEIGET  INCREASE 

12 

81076  ATJ50C522  A 

00  SSB-68-14  CAOTION  PANEL  DIODE  PROTECTION 

6 

1.67 

2.87 

0.81 

-0.3C 

0.71 

81076  ATJ50C523 

A1  SSB  68  15  NOSE  WHEEL  AILE  NOT  RETAINER 

18 

0.28 

0.6? 

0.81 

-0.30 

0.16 

81078  ATJ5GC524  A 

00  SSB-68-17  BORIZONTAL  STABILIZER  ACTOATOR 

6 

3.33 

5.75 

0.81 

•0.30 

1.42 

81078  ATJ50C525 

A!  SSB-66-20  LANDING  GEAR  SEQUENCING  SPITCBES 

18 

1.78 

4.28 

0.81 

-0.30 

1.06 

81076  AT J 5 00 5 26  A 

00  SSE  68-21  NOSE  PBEEL  STEERING  ACTOATOR 

18 

0.28 

0.67 

0.81 

-0.30 

0.16 

81078  ATJ503527 

00  SSB  68-22  GROOND  ESCAPE  BATCB  DRAIN  BOLE 

18 

0.33 

0.80 

0.81 

-0.30 

0.20 

OSIP#  TBS 

TITLE 

QTY 

AVE 

FOB  L. 

COBVE 

BETA 

CAB! 100 j 

81078  A'JIuCilf  A 

Al  SSE-66-23  AC  POKES  1KVEPTE1  CABLES 

18 

0.33 

0.80 

0.81 

-0.30 

0.20 

81Q • 8  ATvivCiwS 

00  SSB-6S-1  AC  INVEKTEB  PEASE  CEAKGE 

12 

81G78  ATJ50C53C  A 

00  SSE  69-4  DOOE  AIS  SEAL  BESE550IB 

6 

8.13 

15.29 

0.81 

-0.30 

3.77 

81C78  ATJ500531 

00  SSB  69-5  KATES  SEPABATOB  SEKSOB,  ORIFICE 

18 

0.67 

1.61 

0.81 

-0.30 

0.40 

81076  ATJ50C832 

00  SSB-69-6  8A8  AI8  COOLIKG  DOCT 

12 

81G78  ATJ5C0533  A 

00  SSE  69-7  BOSE  WHEEL  G8EASE  BETAIHEB 

18 

0.33 

0.80 

0.81 

-0.30 

0.20 

81078  ATJ500534  A 

00  SSB-69-9  DOSE  STEE8 IKG  BELLC8AKE 

18 

0.33 

0.80 

0.81 

-0.30 

0.20 

81078  ATJ50C535  A 

00  SSB  69-12  COBBOKICATIOH  KAVAGATIOK  AUTOPILOT 

2 

0.50 

0.62 

0.81 

-0.30 

0.15 

BlO^e  ATJ500536  A 

00  SSB-69-13  TfiBOST  BEVEBSEB  EEST81CT0E  VALVE 

12 

81078  A7J60C537 

00  SSB  69-14  TB80ST  8EVEBSEE  PEDESTAL  BELA! 

12 

1.33 

2.84 

0.81 

-0.30 

0.70 

81078  ATJ500636 

Al  SSB-69-18  FOEL  JETTISOti  CROSS  COHKECTION 

12 

0.17 

0.35 

0.81 

-0.30 

0.09 

81076  ATJ5C0535 

00  SSB-69-19  THSOST  BEVE8SEB  ACTOATOB  BEKOBX 

12 

81078  ATJ500540 

00  SSB-69-20  LABDING  GEAR  H1BIKG 

12 

81076  ATJ500541 

00  SSB-69-21  LANDING  GEAR  BELA! 

18 

0.33 

0.80 

0.81 

-0.30 

0.20 

81076  ATJ5G0542 

00  SSE-6S-22  BAIB  LANDING  GEAR  DOWNLOCI 

12 

1.00 

2.13 

0.81 

-0.30 

0.52 

81078  &TJ50C543 

Al  SSB  69-23  TAXI  GROSS  KEIGBT  INCREASE 

6 

L . 

4.02 

0.81 

-0.30 

0.99 

81078  ATJ50C544 

00  SSB  69-25  TBROST  8EVEBSEB  DOOR  STOP  BOLT 

12 

3.00 

6.39 

0.81 

-0.30 

1.57 

81076  ATJ5CB545  A 

00  SSB-69-28  KIKDSEIELD  TEBF  CONTROLLER 

7 

0.28 

0.52 

0.81 

-0.30 

0.13 

81078  ATJ600546 

00  SSB-70-1  TBBOST  BEVEBSE8  ACTOATOB 

12 

1.00 

2.13 

0.81 

-0.30 

0.52 

81076  ATJ5C0547 

00  SSE  70-2  BACELLE  DOOBS  SEAL 

12 

0.17 

0.35 

0.81 

-0.30 

0.09 

81076  ATJ50C548  A 

00  SSE  7C-3  BIGBT  LANDING  GEAP  OPSTOP  SOPPOBT 

12 

0.17 

0.35 

0.81 

-0.30 

0.09 

81076  ATJ500549  A 

Al  SSB-70-4  BOSE  KBEEL  BALANCE 

18 

0.44 

1.07 

0.81 

-0.3C 

0.26 

81076  ATJ500550 

00  SSB  70-5  TBBOST  BEVE1SEB  ELECTBICAL  HARNESS 

12 

3.75 

7.98 

0.81 

-0.30 

1.97 

81078  ATJ5U0551 

00  SSB-70-6  TBBOST  BEVEBSEB  CONTROL  SWITCH 

12 

0.17 

0.35 

0.81 

-0.30 

0.09 

81078  ATJ500552 

Al  SSB-70-7  BLG  DOWN  LOCI  SKITCB  ICE  BREAKER 

18 

0.33 

0.80 

0.81 

-0.30 

0.20 

81078  ATJ50C553  A 

00  SSB  70-8  TBBOST  BEVEBSEB  FAIL  SAFE 

12 

0.17 

0.35 

0.81 

-0.30 

0.09 

81076  ATJ500554  A 

00  SSB  70-9  KATEB  SEPABATOB  IBPBOVED  SCREWS 

8 

3.63 

6.82 

0.81 

-0.30 

1.66 

81078  ATJ500554  Ai 

00  SSE  70-9  KATEB  SEPABAT08  IBFBOV8D  SCBEKS 

81078  ATJ500555  A 

00  SSB  70-10  TBBOST  BEVEBSEB  DUAL  CHICK  VALVE 

12 

0.17 

0.35 

0.81 

-0.30 

0.09 

81078  ATJ5Q0556 

00  SSB-70-12  LANDING  GEAE  SEQUENCING 

18 

0.44 

1.07 

0.81 

-0.30 

0.26 

81078  ATJ500S56  1 

00  SSB-70-12  LANDING  GEAR  SEQUENCING 

81C78  ATJ5C0557  A 

Al  SS6-70-13  ENGINE  FIRE  CONTROL  SKITCB 

8 

1.00 

1.88 

0.81 

-0.30 

0.46 

81078  ATJ500556 

00  SSE-71-2  FOEL  DRAIN  VALVE 

18 

0.44 

1.07 

0.81 

-0.30 

0.26 

81078  ATJ500559 

00  SSB  71-3  NOSE  LANDING  GEAE  KBEEL  BALANCE 

18 

2.89 

6.96 

0.81 

-0.30 

1.72 

81076  ATJ500560 

00  SSB-71-6  NOSE  GEAB  DBAG  BBACE 

18 

0.72 

1.74 

0.81 

-0.30 

0.43 

81076  ATJ500562 

00  SSB  71-12  TBBOST  BEVEBSEB  OOTBOAPD  STOPS 

12 

2.17 

4.61 

0.81 

-0.30 

1.14 

81078  ATJ500663 

00  SSB-71-13  TBBOST  BEVEBSEB  STOK  AND  DEPLO!  SK 

12 

81C78  ATJ50C565 

Al  SSB  72-4  TBBOST  BEVEBSEB  RESTRICTOR  VALVE 

12 

2.08 

4.43 

0.81 

-0.30 

1.09 

81C78  ATJ50G566  A 

00  SSB-72-7  ENGINE  EIBAOST  NOZZLE  ASS! 

12 

0.17 

0.35 

0.81 

-0.30 

0.09 

81076  ATJ5C0567  A 

OC  SSB-72-10  LANDING  GEAB  TORQUE  TOBE  ASS? 

18 

0.44 

1.07 

0.81 

-0.30 

0.26 

81C78  ATJ500568  A 

Al  SSB-72-11  TBBOST  BEVEBSEB  LONGERONS 

2 

1.00 

1.23 

0.81 

-0.30 

0.30 

81078  A7J50C668  A 

A2  SSB-72-11  TBBOST  BEVEBSEB  LONGERONS 

2 

1.00 

1.23 

0.81 

-0.30 

0.30 

81078  ATJ50C568  A 

A3  SSB-72-11  TBBOST  BEVEBSEB  LONGERONS 

2 

1.00 

1.23 

0.81 

-0.30 

0.30 

81076  ATJ500666  A 

A4  SSB-72-11  TBBOST  BEVEBSEB  LONGERONS 

2 

1.00 

1.23 

0.81 

-0.30 

0.30 

81078  ATJ500569  A 

00  RSB-72-13  TBBOST  BEVEBSEB  SPACEB 

12 

81078  ATJ5G0570 

00  SSB  73-1  ENGINE  BOOB  SEAL 

12 

0.83 

1.77 

0.81 

-0.30 

0  44 

81078  ATJ500572 

00  SSB-73-6  TBBOST  BEVEBSEB  DEPLOT  LIGHTS 

12 

0.17 

0.35 

0.81 

-0.30 

0.09 

81078  ATJ5CC573  A 

00  SSB  73  7  RAIN  LANDING  GEAB  LOAD  SKITCB 

18 

0.44 

1.07 

0.81 

-0.30 

0.26 

81078  ATJ500574 

00  SSE  73  8  RAIN  ENTRANCE  DOOR 

10 

8 1 C 7 8  ATJS0C575 

00  SSE  73  13  CBEK  SEAT  RODIFICATION 

10 

0.20 

0.4C 

0.81 

-0.30 

0.10 

81078  A7J580576 

00  SSB  73  15  NTLOK  JACKETED  AILERON  CABLES 

18 

3.06 

7.36 

0.81 

-0.30 

1.81 

% 

8 1 C 7 E  iTJeOCE7! 

00  SSB  73-13  BATTSHES  IKBEPEHBEHT  VENTING 

16 

0.72 

1.74 

0.81 

-C.3C 

0.43 

V" 

glCc  ATS500578 

41  SSB  74  2  WIMI’SEIELD  TEBf  COHTBOLLEP 

12 

1.42 

3.02 

0.81 

-0.30 

0.74 

tICTc  ATJ50C579 

00  SSB  74-3  CABIN  PBESSOBE  SYSTEK  VACUOB  POUF 

10 

1.00 

2.01 

0.81 

-0.30 

0.50 

* 

81076  ATJ5C0580 

41  SSB  74  4  AILERON  C0NT80L  SECTOR  COVEBS 

18 

0.67 

1.61 

0.81 

-0.30 

0.40 

A 

81C7E  ATJ50088 1  A 

00  SSB  74-5  FOEL  DISCBAEGE  SYSTEK 

16 

4.06 

9.76 

0.81 

-0.30 

2.41 

81C76  4TJ500582  A 

41  SSB  74-6  FLIGHT  CONTROL  TBIN  DISCONNECT 

18 

150.67 

362.76 

0.81 

-0.30 

89.46 

V 

81078  ATJ500584 

41  SSB  74-8  THBOST  BEVEBSEE  STOW  SYSTEM 

2 

240.00 

296.30 

0.81 

-0.30 

73.07 

'■C 

81078  ATJ500584 

42  SSB  74-8  THBOST  BEVEBSEE  STOW  SYSTEM 

10 

113.40 

228.36 

0.81 

-0.30 

56.31 

8107E  ATJ500585 

00  SSB-74-9  AODIBLE  WABMIMG  SIGNAL  GENERATOR 

10 

0.20 

0.4C 

0.61 

-0.30 

0.10 

81076  ATJ5C05E8 

41  SEE  74-10  THBOST  REVERSE?  BOGIE 

12 

0.58 

1.24 

0.81 

-0.30 

0.31 

p 

81076  ATJ500587  A 

41  SSB  74-11  THBOST  BEVEBSEE  STANG  BBACEET 

12 

0.56 

1.24 

0.81 

-0.30 

0.31 

&v 

81076  4TJ50C5E8 

00  SSE  74-12  REVERSE  COB8ENT  BELATS 

18 

1.00 

2.41 

0.81 

-0.30 

0.59 

81076  ATJ5C0589 

41  SSB  74-18  OITGEN  BEGOLATOE  VALVE  GOABD 

18 

1.39 

3.34 

0.81 

-0.30 

0.82 

81076  4TJ5CC59G 

41  SSB  74-20  NOSE  OPLOCE  STOP  ICE  BBEAEEB 

18 

2.22 

5.35 

0.81 

-0.30 

1.32 

81078  ATJ500591 

41  SSB  74-22  BATTER!  TEBPE8AT0BE  SYSTEM 

10 

23.90 

48.13 

0.81 

-0.3U 

11.87 

81076  ATJ5C0532 

00  SSB  74-24  KING  EOEL  PLOGS 

5 

81076  ATJ50C533 

OC  SSB  74-32  ALTITODE  AIRSPEED  SNITCH 

18 

0.72 

1.74 

0.81 

-C.30 

0.43 

81078  ATJ600594 

00  SSB  74-33  LON  OOL  PBESSOBE  SNITCH 

18 

0.72 

1.74 

0.81 

-0.30 

0.43 

*  ■ 

81078  4TJ500595  A 

00  SSE  74-34  BOOST  POMP  PBESSOBE  SNITCHES 

18 

0.72 

1.74 

0.81 

-0.30 

0.43 

81078  ATJ5CC59"  A 

00  SSB  75-3  LANDING  GIAB  CONTEOL  SYSTEM 

18 

0.76 

1.87 

0.81 

-0.30 

0.46 

m 

81076  ATJ500596 

00  SSE-75-4  OITGEN  NASI  ASSEMBLY  8INORI 

10 

0.50 

1.01 

0.81 

-0.30 

0.25 

1 

81078  ATJ50C593 

41  SSB  75-7  HAIN  ENTRANCE  DOOP  LINE  C/V8R 

18 

2.67 

6.42 

0.81 

-0.30 

1.56 

81078  ATJ50C603  A 

41  SSB  75-20  ESSENTIAL  BOS  CIBCOIT  B8AIES 

18 

1.00 

2.41 

0.81 

-0.30 

0.59 

81076  A7J5006CC  A 

A2  SSE  75-20  ESSENTIAL  BOS  CIRCOIT  BBAIEBS 

8 

1.00 

1.88 

0.61 

-0.30 

0.46 

k>  * 

a 

81076  4T JSC 0600  A 

A3  SSE  75-20  ESSENTIAL  BOS  CIBCOIT  BBAIEBS 

10 

1.00 

2.01 

0.81 

-0.30 

0.50 

8 107 6  4TJ50060C  A 

A4  SSB  75-20  ESSENTIAL  BOS  CIBCOIT  BBAIEBS 

18 

1.00 

2.41 

ft  01 
V.tU 

n  *»ft 

“  V  .  t>V 

0.59 

81076  ATJ50C600  A 

A5  SSE  75-20  ESSENTIAL  CIBCOIT  BBAIEBS 

18 

1.00 

2.41 

0.81 

-0.30 

0.59 

1 

81076  ATJ5006C1  A 

41  SSE  75  30  FATIGOE  LIFE  IITENTION 

6 

1.00 

1.72 

0.81 

-0.30 

0.43 

81078  ATJ5006G1  A 

A2  SSB  75-30  FATIGOE  LIFE  EXTENSION 

6 

1.00 

1.72 

0.81 

-0.30 

0.43 

81078  4TJS006C1  A 

A3  SSB  75-30  FATIGOE  LIFE  EXTENSION 

2 

0.50 

0.62 

0.81 

-0.30 

0.15 

■r  , 

v. 

81078  ATJ5Q0602 

00  SSB  75-42  VOB  ILS  RECEIVER 

8 

0.38 

0.71 

0.81 

-0.30 

0.17 

V. 

*  _ 

81076  ATJ500603  A 

41  SSE  3  BAIN  ENTRANCE  DOOB  STOP  BEDESIGN 

6 

1.00 

1.72 

0.81 

-0.30 

0.43 

81078  ATJS00603  A 

A2  SSB  3  BAIN  ENTRANCE  DOOB  STOP  BEDESIGN 

2 

0.50 

0.62 

0.81 

-0.30 

0.15 

81078  ATJ5006C4  A 

41  SSB  11  DC  CIBCOIT  BBEAIEBS 

18 

60.00 

144.46 

0.81 

-0.30 

35.62 

81078  ATJSC06C4  A 

42  SSB  11  DC  CIBCOIT  BBEAIEBS 

18 

43.33 

104.33 

0.81 

-0.30 

25.73 

* 

81078  ATJ500604  A 

A3  SSB- 11  DC  CIBCOIT  BBEAIEBS 

18 

40.00 

96.31 

0.81 

-0.30 

23.75 

81078  ATJ500604  A 

A4  SSE- 11  DC  CIBCOIT  BBEAIEBS 

18 

40.00 

96.31 

0.81 

-0.30 

23.75 

.  ^ 

81078  ATJ500604  A 

A5  SSB- 1 1  DC  CIBCOIT  BREAKERS 

16 

40.00 

96.31 

0.81 

-0.30 

23.75 

81078  4TJ500604  A 

A6  SSB- 1 1  DC  CIBCOIT  BBEAIEBS 

16 

60.00 

144.46 

0.81 

-0.30 

35.62 

81076  ATJ5006C4  A 

A7  SSB- 11  DC  CIBCOIT  BBEAIEBS 

18 

60.00 

144.46 

0.81 

-0.30 

35.62 

81078  ATJ6C0605 

00  SSB  18  VACOO,  POBP  VIBRATION  BOONT 

5 

1.00 

1.63 

0.61 

-0.30 

0.40 

81076  ATJ5C0S06 

00  SSE  24  ALTEBNATE  TBIB  CONTROL  PANEL  WIRE 

18 

3.00 

7.22 

0.81 

-0.30 

1.78 

81078  ATJS006C7 

00  SSB  34  LANDING  GEAR  DOWN  LOCI  REWORK 

16 

89.22 

214.62 

0.81 

-0.30 

52.98 

81078  ATJ500608 

00  SSL  6  EOEL  DBAIN  VALVE  ISPBOVEHENT 

18 

1.78 

4.28 

0.81 

-0.30 

1.06 

V* 

81078  ATJ600605 

00  SSL  11  EMERGENCY  POWER  SOPPLT  BANOAl  BT  PASS 

18 

1.78 

4.28 

0.81 

-0.30 

1.06 

81078  ATJ503E10 

00  SSL  15  ADDITIONAL  DRAINAGE  PROVISIONS 

12 

1.17 

2.48 

0.81 

-0.30 

0  61 

81078  ATJ500611 

00  SSL  19  NOSE  LANDING  GEAR  IBPBOVEBENT 

16 

2.11 

5.08 

0.81 

-0.30 

1.25 

V 

v 

81C78  ATJS006 12 

00  SSL  21  BATTEBT  MAINTENANCE 

18 

1.72 

4.15 

0.81 

-0.30 

1.02 

81078  ATJ5006 13 

00  SSL  43  DC  GENERATOR  EIEAOST  VENT 

10 

81078  4TJ500E14 

00  SSL  51  COMPASS  AMPLIFIER 

6 

2.00 

3.45 

0.81 

-0.30 

0.85 

* 

81(76  ATJ500615 

00  SSL  52  ENGINE  FOEL  FLOW  TRANSMITTER 

18 

2.17 

5.22 

0.81 

-0.30 

1.29 

% 
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TITLE 
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AYE 

FOB  L. 

COBYE 

BETA 

CAE  101. 

r? 

airs  ATJrc-ceie 

00  SSL  59  EN7IEONHEN7AL  SYSTEM  OIL  DIPSTICK 

10 

1.03 

2.01 

0.81 

-0.30 

0.50 

r; 

81038  ATJ6 C06 17 

A1  SOE  1  KING  TIP  E0EL  FILLER  CAP 

287 

165.16 

922.77 

0.81 

-0.30 

227.56 

N* 

810?8  AT JS00616 

A1  SOE  2  BATTEBIES  AND  STABT  COHTBOLLEP  RELAYS 

18 

9.17 

22.07 

0.81 

-0.30 

5.44 

81078  AT J50G6 IS 

A1  SOE  5  INFLATABLE  DOOE  SEAL  BODIflCATION 

6 

15.83 

27.30 

0.81 

-0.30 

6.73 

« 

S3 

81038  ATJ5C0619 

A2  SOE  5  INELATAELE  DOOR  SEAL  NOTIFICATION 

12 

12.08 

25.72 

0.81 

-0.30 

6.34 

T 

81076  ATJ60062C 

A1  SOE  11  EMERGENCY  LANDING  GEAR  ASSIST  POKER 

18 

25.17 

60.59 

0.81 

-0.30 

14  94 

81038  ATJ50062 1 

A1  SOE  12  HAIN  ENTRANCE  DOOR  B0NGEE 

18 

31.00 

74.64 

0.81 

-0.30 

18.41 

810?8  ATJ5C3621 

A2  SOE  12  HAIN  ENTRANCE  DOOR  80NGEE 

16 

25.25 

58.66 

0.81 

-0.30 

14.46 

81078  4TJ800622 

A1  SOE  25  DECREASE  ELECTRICAL  SYSTEM  AFFECT 

18 

15.50 

37.32 

0.81 

-0.30 

9.20 

*' 

81076  ATJ5C0623 

00  SSB  66  11  AC  GENERATOR  BR0SBES 

5 

0.80 

1.30 

0.81 

-0.30 

0.32 

81076  ATJ500624 

OC  SSL  6  CREK  SEAT  ARB  REST  STOP 

18 

1.17 

2.81 

0.81 

-0.30 

0.69 

(a 

81078  ATJ50C625 

00  SSL  44  RADIO  ALTIHETER  860F-2 

6 

2.83 

4.88 

0.81 

-0.30 

1.20 

y 

81078  ATJ500626 

00  SOLID  STATE  VOLTAGE  REGULATORS  INCORPORATION 

18 

2.44 

5.89 

0.81 

-0.30 

1.45 

81C78  AT J600627 

A1  PITOT  BEAT  HONITOE  STS.INCORP  OF 

7 

64.43 

116.41 

0.81 

-0.30 

26.71 

81078  ATJSG06 27 

A2  PITOT  HEAT  BONITOR  STS, INCOBP  OF 

11 

52.73 

109.30 

0.81 

-0.30 

26.95 

81076  ATJ500630 

00  ENGINE  STABT  INHIBIT  STS 

18 

6.61 

15.92 

0.81 

-0.30 

3.93 

81078  ATJ500631 

00  SANS  7000  TACAN.INSTL  OF 

18 

6.72 

16.19 

0.81 

-0.30 

3.99 

81036  ATJ500632 

A1  HLG  KIBE/LINE  BEBOOTING 

81078  ATJ5G0635 

00  JET  SI-2500  LP  STATIC  INVERTER, INSTALLATION 

15 

20.67 

47.53 

0.81 

-0.30 

11.72 

'K. 

81076  ATJ500636 

A1  ENGINE  EOEL  BANIEOLD  P08GE  STSTEH , INSTL  OF 

18 

8.61 

20.73 

0.81 

-0.30 

5.11 

81078  AT J6C0637 

A1  NOSE  KHEEL  STEERING  TRANSFER  STS  TEST  SKITCH 

18 

11.72 

28.22 

0.81 

-0.30 

6.96 

‘ £ 

81078  ATJ600E37 

1 

00  NOSE  KHEEL  STEERING  TRANSFER  STS  TEST  SKITCH 

J 

81078  ATJ600638 

A1  45  DEG.  TORN  RADIOS  BOD1FICATION.INSTL  OF 

18 

10.33 

24.88 

0.81 

-0.30 

6.14 

81076  ATJ500639 

A1  HOT  A1B  MIXING  VALVE  POSITION  HD,  INSTL  OF 

18 

2.67 

6.42 

0.81 

-0.30 

1.58 

’A 

81078  ATJ500S39 

1 

00  HOT  AIR  HIEING  VALVE  POSITION  IND, INSTL  OF 

.+> 

81078  ATJ50C640 

A1  NOSF  KHEEL  STB.  FEEDBACK  POTENTIOHETEB  ASST 

18 

5.88 

14.18 

0.81 

-0.30 

3.50 

81078  ATJ50Q64C 

1 

00  NOSE  KHEEL  STB . FEEDBACK  POTENTIOHETEB  ASST 

81078  ATJ50064 1 

A1  HTDBAOLIC  PBESSOBE  FILTER, RELOCATION  OF 

12 

9.67 

20.58 

0.81 

-0.30 

5.07 

• 

."V 

81078  AT J500642 

A1  ANTI-SKID  BRAKE  BONITOB  STS, INCOBP  OF 

18 

3.56 

8.56 

0.81 

-0.30 

2.11 

81078  AT J50C643 

A1  HTDBAOLIC  FLOID  LEVEL  KABNING, INSTL  OF 

18 

0.89 

2.14 

0.81 

-0.30 

0.53 

81078  ATJ500643 

1 

00  HTDBAOLIC  FLOID  LEVEL  KABNING, INSTL  OF 

¥ 

81078  ATJ500644 

A1  BODIFIED  HLG  DOKNLOCE  ASSEMBLIES , INSTL  OF 

18 

22.11 

53.24 

0.81 

-0.30 

13.13 

,W** 

81076  ATJ500646 

A!  PILOT/CO-PILOT  ANNONICATOE  PANELS, IHPROVE  OF 

6 

5.00 

8.62 

0.81 

-0.30 

2.13 

81076  ATJ500646 

A1  HLG  COLLARS  GREASE  FITTINGS, ADDITION  OF 

18 

1.56 

3.75 

0.81 

-0.30 

0.92 

81078  ATJ500647 

A1  EQUALIZER  BOS.HODIFICATION  OF 

18 

16.17 

38.92 

0.81 

-0.30 

9.6C 

81078  ATJ5GG64B 

A1  FUEL  BOOST  POHP  CONTROL  CIBC0IT, IHPROVE  OF 

18 

14.28 

34.38 

0.81 

-0.30 

8.48 

.  * 

81078  ATJ500649 

A1  HLG  TOK  COLLAR  BOSHING , IHPROVEHENT  OF 

30 

1025.67 

2684.37 

0.81 

-0.30 

711.30 

81078  ATJ500649 

1 

00  FAA  SERVICE  CHANGES  O-LEVEL 

81076  ATJ500650 

Ai  RESTRICTOR  ORIFICE  IN  VAC  POHP  EXE  PORT, ADD 

10 

1.00 

2.01 

0.81 

-0.30 

0.50 

V* 

81076  ATJ500650 

1 

00  RESTRICTOR  OBEICE  IN  VAC  POHP  EXE  POET, ADD 

81038  ATJ600661 

Al  ENGINE  START  SKITCH, IHPROYEHENT  OF 

18 

4.72 

11.37 

0.81 

-0.30 

2.80 

n” 

81076  ATJ500662 

Al  FAA  SERVICE  CHANGES  O-LIVEL 

256 

0.02 

0.11 

0.81 

-0.30 

0.03 

81078  YCA542736 

Al  ADI  VIDEO  FILTER  RETAINING  CLAHP  IMPROVEMENT 

24 

4,42 

5.08 

0.97 

-0.04 

4.15 

81038  YCA6-427 38 

Bi  ADI  VIDEO  FILTER  RETAINING  CLAHP  IHPROYEHENT 

0 

V, 

61078  YCA542736 

B2  ADI  VIDEO  FILTER  RETAINING  CLAHP  IHPROYEHENT 

0 

81081  AAP6G0423 

Al  FLEET  ELECTRONIC  KABFARE  SUPPORT  GROUP 

12 

216.83 

461.53 

0.81 

-0.30 

113.81 

• 

81081  YCA642540 

00  FLEE!  ELECTBONIC  KABFARE  SOPPOBT  GBOOP  INSTAL 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

81083  ACK5001I7 

Al  PBOP  JUNCTION  BOI  BIPLACEHENT 

12 

10.58 

22.53 

0.81 

-0.30 

5.56 

\> 
*•  > 

81  063  ACR5CS1I7  B1  PEOP  JCNCTiQN  BOI  BIPLACKMKHT 
8108c  ACW50C 1 17  1  00  PBOP  JOWCTIOK  BOI  BEPLACEHEN' 
81083  ACW50C117  2  00  PBOP  JONCTION  BOI  REPLACEHENT 


V'  v* 


QTY 
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05. rl 

TD> 

s 

81083 

ACNiCOir 

81083 

4  v  N :  0 1 1 . ; 

V 

81083 

ARB50L3L7 

81063 

AEE50C3C7 

n 

81084 

ASE50D18E 

81081 

YCA560756 

81085 

YC456C756 

& 

81CS5 

TCA560756 

81085 

YCA66C756 

8106: 

YC4560757 

■r. 

\\ 

81065 

YCA560 ’57 

**-• 

81065 

YCA560757 

81086 

YCA560?54 

.V 

V 

81066 

YCA560756 

V— 

81086 

YCA560755 

8106“ 

ABA510030 

y 

81087 

4B4510G30 

y 

<.* 

81067 

AEA510030 

81086 

AAC500.:i 

§ 

81066 

81086 

YAC50Q621 

A4C500621 

81088 

A4C5C0621 

,v 

,y 

81089 

4SB500189 

81089 

ASB50C189 

v  ** 

81090 

4YL80C156 

81092 

AAE500505 

B 

81093 

TCA542507 

K, 

v* 

81093 

YCA542511 

81094 

AAC50047 1 

V' 

81054 

AAC5G0471 

V 

81084 

4AC50047 1 

81094 

AAC500471 

81094 

AAC50047  i 

*•  a 

81096 

44P500422 

81096 

AAF500422 

81096 

44P5C0422 

■v 

81096 

AAP500422 

•s* 

81096 

4AP5C0422 

81056 

44F500422 

"a 

81096 

447500422 

61096 

AAP60C422 

v 

81096 

AAP500422: 

81096 

ABX50027S 

81096 

AEX50C279 

81098 

ABX50C279 

81098 

AEI5C0279 

- 

81098 

4EI5CC279 

81098 

AHI60C279 

81098 

AEI5C0275 

81098 

ABI500279 

81098 

AHI5CC279 

TITLE 

4  41  PROF  JUNCTION  BOX  BKPL.4CEHEKT 

4  El  PBOF  JUNCTION  BOX  BEPLACEHEN7 

41  PROP  JOBCTIOti  BOI  REPLACEMENT 

Bl  PROF  JUNCTION  BOI  BEFLACEHENT 

41  NING  EOLD  KIBIHG , IKPBOVEMEST  OP 

41  BB0104  BB0114  EJECTOB  BOHB  PACES  BOD 

42  BB010A  BB011A  EJECTOB  BOBB  RACES  BOD 

43  BEG104  BEG  114  EJECTOB  BOBB  B4CES  BOD 

1  00  BFU104  BB0114  EJECTOB  BOBB  RACES  BOD 

00  BBC-10/11  BOBB  B4CE  IBPBOYRBENTS 

1  00  BRO- 10/11  BOBB  RACE  1BPBOYEBENTS 

2  00  BBC-10/11  BOBB  84CE  IHPBOYEBENTS 

00  4EB0  7A/7B/27A  BOBB  RACE  BBEECB  SDE4SST  BOD 
00  4EB0-74/7B  BOBB  B4CE  IHPBOYEBENTS 

1  00  4EB0-74/7B  BOBB  RACE  IBPB0YEBEN73 

41  TB4NSBISSI0N  EBEENHEELING  CLOTCB, DELETION  OF 
Bl  TEANSHISSION  EBEENEEELING  CLOTCH , DELETION  OP 
1  00  TB4NSBISSION  PBEEMHEEL1NG  CLOTCB, DELETION  OP 
00  AN/4BC- 159 ( V ) 5  OEE  COBBON I C4T! OKS 
00  4K/ABC- 159 ( V )  5  OEE  COBBONIC4T10NS 

1  00  AS/ABC  - 1 59  (?)  5  OEE  COBBONIC4TIONS 

2  00  4K/4BC- 159 (?)  5  OEE  COBBON1C4TIONS 

41  L40NCE  B4E  4CT04TOB  BET4NLG  LOCEPANL  ROLLER 

1  00  L40NCH  B4B  4CTG4T0B  BET4NLG  LOCIP4NL  BOLLEE 

41  NING  ECS  CONTBOL  BODS , BEPLACEMEBT  OE 
41  E4-6D  0BEG4  N4YIGAT1ON/D0AL  LOI  1NST4LL4TI0N 
41  4N/4LQ-92  4NTENN4  SNITCHING  BEL4T  HOD 
41  AN/ALQ-92  ELECTBOH4GKETIC  INTEBFEBENCE  IBPYHT 
00  C4N0PY  LOCEING  IHPBOYEBENT 
02  CANOPY  LOCEING  IBPBOYEHEST 
Bl  C4NOPY  LOCEING  IHPBOYEBENT 
B2  C4N0PY  LOCEING  IHPBOYEBENT 
1  00  C4N0PY  LOCEING  IHPBOYEBENT 
41  EHEB  EXTENSION  OP  8IP0ELING  PBOBE 
Bl  EHEB  EITENSION  OP  REFUELING  PBOBE 
B2  EHEB  EITENSION  OP  BIFOELING  PBOBE 
0242  4-7B/E  EBEBS  (48)  PBOBE  EITENSION 
0243  4-7B/E  EBEBS  (4B)  PBOBE  EITENSION 

1  00  EHEB  EITENSION  OP  BEPOELING  PBOBE 
10200  4-7B/E  EBEB  (48)  PBOBE  EXTENSION 

2  00  EBEB  EXTENSION  OP  BEPOELING  PBOBE 
2  00  EBEB  EITENSION  OP  BEPOELING  PBOBE 

41  SELF-RETAINING  BOLTS, INCOEP  OP 

42  SELP-8ET4INING  BOLTS, INCOBP  OP 
0243  SELP-BET4INING  BOLTS, INCOBP  OP 
0244  SELP-BET4INING  BOLTS, INCOBP  OP 
0243  SELF-BIT41NING  BOLTS, INCOBP  OP 
02B2  SELP-BET4INING  BOLTS, INCOPP  OP 
02B3  SELP-BET4INING  BOLTS, INCOBF  OP 
02B4  SELP-RET4INING  BOLTS, INCOBP  OP 
02£5  SELP-8IT4INIBG  BOLTS, INCOEP  OP 
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12 

10.00 

21.28 

0.81 

-0.30 

5.26 

116 

1 

176 

4.51 

19.13 

0.81 

-0.30 

4.72 

89.83 

434.07 

0.81 

-0.30 

107.04 

891 

1.55 

10.84 

0.82 

-0.29 

2.90 

882 

1.62 

9.99 

0.82 

-0.29 

2.68 

163 

1.40 

6.03 

0.82 

-0.29 

1.62 

1 

1.00 

1.00 

0.62 

-0.29 

0.27 

80 

0 

1.00 

3.50 

0.82 

-0.29 

0.94 

0 

1363 

1.47 

11.57 

0.82 

-0.29 

3.10 

16 

0 

1 

1.69 

3.73 

0.82 

-0.29 

1.00 

116.00 

116.00 

0.82 

-0.29 

31.06 

1 

1.00 

1.00 

0.82 

-0.29 

0.27 

347 

1.81 

10.70 

0.81 

-0.30 

2.64 

347 

1.31 

10.70 

0.81 

-0.30 

2  64 

181 

12.40 

60.24 

0.81 

-0.30 

14.85 

82 

7.22 

27.56 

0.81 

-0.30 

6.8C 

76 

84.11 

313.75 

0.81 

-0.30 

77.37 

0 

0 

115 

1 

3.00 

3.00 

0.81 

-0.30 

0.74 

433 

79,94 

189.53 

0.81 

-0.30 

46.74 

80 

25.53 

96.72 

0.81 

-0.30 

23.85 

80 

6.98 

26.43 

0.81 

-0.30 

6.52 

411 

1.59 

9.90 

0.81 

-0.3C 

2.44 

215 

2.67 

13.64 

0.81 

-0.30 

3  36 

98 

298.53 

1203.16 

0.81 

-0.30 

296.70 

217 

30.23 

155.14 

0.81 

-0.30 

38.26 

96 

60.76 

243.35 

0.81 

-0.30 

60.01 

217 

31.39 

161.08 

0.81 

-0.30 

39.72 

I 

$ 

S* 


os:?*  tdi 

TITLE 

QTY 

AVE 

FOB  L. 

CDBVE 

BETA 

CAB! IOC) 

E1C9E  iHIE'vCl's 

02B6  SELE-BETAINING  BOLTS , IBCOEE  Of 

8135;  4EI;S;:75 

C2B7  SELF -BETA IB I (iG  BOLTS , ISCOPF  Of 

61058  AEI50CS7S 

02B6  SELE-EETAINING  BOLTS, INCORf  Of 

81096  AEI5GCL'9 

02B9  SELF-RETAINING  BOLTS, IHGOBr  Of 

81096  AEI5UC27S 

02BA  SELf-BETAINING  BOLTS, IECOBE  OF 

81100  AAE53G5C0 

A1  AN/AFS-133  COLOE  NEATBEE  RADAE  STS.1RSTL. 

14 

68.57 

152.96 

0.81 

-0.30 

37.72 

81100  AAB50050C 

02A2  AN/APS-133  COLOB  NEATBEE  BADAR  STS.IHSTL. 

81100  AAE5005C3 

03A3  AK/APS- 133  COLOB  NEATBEE  EADAE  STS.IHSTL 

81100  AAE5G050 1 

A1  AR/ARC-175/ABC- 126/ABC- 120  C08B/NAV  INSTL  OF 

14 

128.57 

286.79 

0.81 

-0.30 

70.72 

81103  AAE630501 

A2  AH/ABC- 175/ABC -126/ABC- 120  COBB/NAV  IBSTL  Of 

7 

66.57 

123.89 

0.81 

-0.30 

30.55 

8ilOC  AA65005C3 

A1  EA-3E  ESH  ALE-44  (9) . IHSTaLLAT IOS 

14 

96.29 

214.78 

0.81 

-0.30 

52.96 

61100  AA85C0503 

0200  SUSTAINABILITY  PBOGBAB  ESB-II  EA-3B 

81101  ACV03G0C2 

A1  QEC  WIRIBG/COHR/COHDGIT  EEPLACEBEET 

81101  ACVC30G02 

A2  QEC  NIBING/CONN/CONDUIT  EEPLACEBEET 

81101  ACV030002 

Bl  QEC  NIBING/CONN/CONDDIT  EEPLACEBEET 

81101  ACV0300C2 

B2  QEC  NIRING/CONN/CONBDIT  EEPLACEBEET 

81102  YZA610721 

A1  BLEED  AIB  SBOTOEf  VALVE  BOD 

1 

2.00 

2.00 

0.82 

-0.29 

0.54 

81106  YZA610726 

00  ENG  IDG  OIL  COOLEE  A51P9031-31  BOD  NA1T  ONLY 

0 

81107  AAE50G515 

A1  BED0CTIOE  OF  GROOND  ELECTBICAL  PONER.GYBO  STS 

63 

12.38 

43.63 

0.81 

-0.30 

10.76 

81108  AAE50S520 

A1  PTLOE  CONEECTOB  PL0G  IBFBOVEBEN7 

63 

11.56 

40.72 

0.81 

-0.30 

10.04 

81109  AAK500508 

A1  ENV  PBOTECTION  DC  DIST  PONE?  CIBC0IT  BEEAEEFS 

60 

6.02 

20.89 

0.81 

-0.30 

5.15 

61111  TZA61C737 

A1  BEINFOECED  BINGASLEEVE  IN  NOSE  ONDEBCABEIAGE 

O 

81112  YCA542544 

A1  LEASE  GLOVE  VANE  SNITCHING  ASST 

64 

2.84 

3.41 

0.97 

-0.04 

2.7a 

81112  TCA542544 

A2  LH4BE  GLOVE  VANE  SNITCEING  ASST 

28 

81112  YCA542: 44 

Bl  LEASE  GLOVE  VANE  SNITCEING  ASST 

0 

81112  YCA542544 

B2  LBABE  GLOVE  VANE  SNITCHING  ASST 

0 

81113  AFMS9G664 

A1  BONDING  OF  IN-FLIGET  BEFOELING  PROBE  LIGBT 

415 

4.27 

26.69 

0.81 

-0.30 

6.58 

81114  T2A62C725 

A1  BTDBADLIC  FLON  REGDLATOBS  BOD 

73 

12.14 

41.40 

0.82 

-0.29 

11.05 

81114  YZA61C725 

A2  HYDRAULIC  FLON  REGULATORS  BOD 

11 

1.36 

2.71 

0.82 

-0.29 

0.73 

81114  Y2A610725 

Bl  ETDRAOLIC  FLON  REGDLATOBS  BOD 

0 

81114  YZA610725 

B2  HYDRAULIC  FLON  REGULATORS  BOD 

0 

81114  YZA610729I 

00  BTDBA0LIC  FLON  REGULATORS  BOD 

14 

21.50 

45.73 

0.82 

-0.29 

12.25 

81114  TZA610725I 

1  00  BTDBADLIC  FLON  8EGDLATOBS  BOD 

2 

15.00 

18.29 

0.82 

-0.29 

4.90 

81116  YCA660763 

A1  LAD-93/A  LADNCEEE  UPGRADE 

319 

3.76 

19.65 

0.82 

-0.29 

5.26 

61116  YCA560762 

00  AEBO  27A  B08E  RACES  BOD 

100 

3.38 

12.62 

0.82 

-0.29 

3.38 

81119  YCA642600 

00  R1785A/ANG9  RFC  BOLTIPACTOB  REPL 

189 

2.18 

2.72 

0.97 

-0.04 

2.22 

81119  YCA642660 

A1  ANG-9  BDLTIPACTOE  RETROFIT 

0 

81122  AEP500652 

A1  HTD  SOLENOID  FLAP  SELECTOB  VALVE, BOD  Of 

256 

0.02 

0.11 

0.81 

-0.30 

0.03 

81122  AFF300662 

Bl  BTD  SOLENOID  FLAP  SELECTOR  VALVE, BOD  OF 

81123  VFP600663 

03  AP  CONT  AB?  BEBOV  4  REINSTALL  OF 

262 

1.97 

10.70 

0.81 

-0.30 

2.64 

81123  AFP50065 3 

00  AUTOPILOT  CONT  ABP , BEBOVAL/BEINSTALLATION , OF 

262 

1.97 

10.70 

0.81 

-0.30 

2.64 

81123  YCA542557 

A1  C7753/ASA32  BOLL  CONTBOL  BOD 

13 

2.00 

2.24 

0.97 

-0.04 

1.83 

61133  YCA5425: ' 

Bl  C7753/ASA32  BOLL  CONTBOL  BOD 

0 

61123  YCA64266"! 

03  BOLL  CONTROL  BOD 

30 

11.80 

13.70 

0.97 

-0.04 

11.19 

81125  ACN5C0116 

A1  FUEL  STSTEB  STRAINER  INSTALLATION 

12 

34.83 

74.14 

0.81 

-0.30 

18.28 

I'fWWkTl} 
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TITLE 


8  LIC  3 

AAB500492 

02A2  EF  RADIC/CEAFF  COTTEE  DISPSNSEBS  INSTAL  EEA3B 

82004 

TCA542613 

A1  AN/ATE-14  SR I EG  HANDLE  COBPECTIOH  IE-1  CBASSi 

y» 

> 

8  2  4 

TCA542610 

B1  AS/ATE-14  SWING  EAELLE  COBBECTIOE  IE-1  CBASSI 

81006 

AAE50.'522 

A1  SLIGHT  CONTROL  STSTEE,  BOIIFICATION  OF 

347 

3.11 

18.42 

0.81 

-0.30 

4.54 

m 

82006 

AAE500522 

A2  EuIGET  COSTBOL  STSTEE.  BODIFICATIOE  Of 

75 

1.44 

5.35 

0.81 

-0 . 30 

1.32 

1 

82006 

AAE505532 

81  FLIGHT  CONTROL  STSTEE.  BODIFICATIOE  OF 

82C0C 

AAE50C532 

B2  FLIGHT  CONTBOL  STSTEE,  BOBIEiCATION  OP 

820C6 

FGA6241 16 

Ai  T103238  FLAP  COETEOL  SEITCE  TEST  FUTURE  BOD 

V, 

'j, 

82006 

YGA624017 

A1  FLAP  DRIVE  GEAR  BOI  TS  123SEEL100091  BOD 

•r*, 

82006 

TGA624016 

Al  128SAV60616-1  BOD0LE  TEST  CONSOLE  HOD 

82005 

YCA542626 

00  FOEL  QOAN'ITI  GAGING  IBPROVEBEET 

7 

82013 

AYL50CD06 

Al  ON  BOARD  OITGEE  GENERATING  STSTEE 

v! 

82013 

TPA660444 

Al  ON  BOARD  OITGEN  GENERATING  STS  BOD 

V 

82014 

AES5C0623 

Al  AN/APN-194(V|  ELECT  ALTIBETER  RETROFIT  INCORP 

82015 

AFNC30005 

Al  BOL  TO  ACCEPT  TF3C-P-414A  ENGINES  E-14A 

1 

81.00 

81.00 

0.81 

-0.30 

19.97 

V 

82015 

AENC30C05 

B1  BOL  TO  ACCEPT  TF30-P-414A  ENGINES  F-14A 

> 

82015 

AFHC30005 

B2  BOD  TO  ACCEPT  TE30-P-414A  ENGINES  E-14A 

82015 

AFNC30GC5 

1  00  BOD  TO  ACCEPT  TP30-P-414A  ENGINES  E-14A 

82015 

AEN500E74 

Ai  HODIEICATION  TO  ACCEPT  TE30-F-414A  ENGINES 

415 

9.83 

61.45 

0.81 

-0.30 

15.15 

s 

82C15 

AEN500692 

Al  BOD  HID  COHFRESSION  BTPAS  BLEED  STS  ACTUATION 

439 

9.12 

57.97 

0.81 

-0.30 

14.30 

82015 

TCA542709 

Al  GLOVE  VANE  SWITCH  ASST  BYPASS  BLEED  STS 

iV 

82015 

TCA542709 

B1  GLOVE  VANE  SNITCR  ASST  BYPASS  BLEED  STS 

S> 

82015 

TCA5427 19 

Al  R/E  GLOVE  VANE  SNITCR  ASST  BYPASS  BLEED  STS 

Ki 

82015 

TCA542719 

Bl  R/E  GLOVE  VANE  SNITCR  ASST  BYPASS  BLEED  STS 

82017 

AFN500693 

Al  INC  A/C  WIRING  IBPROVEHENTS  F-14A 

82019 

ATL500199 

Al  DECB  POD , KLECTBI CAL , PBOV  FOR 

36 

12. 2B 

36.50 

0.61 

-0.30 

9.00 

>' 

82021 

ABB500345 

00  INSTALLATION  OP  AN/ARN-118  TACAN 

113 

3.57 

73.1 

0.64 

-0.64 

3.86 

82021 

AHB500345 

02A1  INSTALLATION  OF  AN/ABN-118  TACAN 

2(4 

0.76 

4.20 

0.81 

-0.30 

1.04 

1 

82021 

AHR500345 

0300  INSTALLATION  OF  AN/ARN-118  TACAN 

82027 

TCA542771 

Al  AC  BRUSHLESS  GENERATOE  CONVERSION  TO  -163-A 

82027 

ICA542771 

Bl  AC  BROSBLESS  GENERATOR  CONVERSION  TO  -163-A 

- . 

82027 

TZAfc 107:4 

Al  B-2  ELECTRICAL  GENERATORS 

-»• 

82030 

APB500437 

Al  ADD  ENV  COOLING  STS  NATERSPRAT  P-3C 

228 

45.85 

238.87 

0.81 

-0.30 

58.91 

«*  ■* 

82030 

VPB500437 

El  ADD  ENV  COOLING  STS  NATERSPRAT  P-3C 

82039 

APB500437 

1  00  ADD  ENV  COOLING  STS  NATERSPRAT  P-3C 

V-; 

> 

82031 

APB500427 

Al  AN/ASA-65  (V)2  BAGNETIC  COBPENSATOR  GRP  ADP 

156 

377.35 

1751.69 

0.81 

-0.30 

431.97 

r. 

82C31 

APB5n0427 

A2  AN/ASA-65  (V)2  BAGNETIC  COBPENSATOR  GRP  ADP 

156 

40.46 

100.8 

0.88 

-0.18 

43.84 

82031 

APB500427 

A3  AN/ASA-65  (V)2  BAGNETIC  COBPENSATOR  GRP  ADP 

95 

23.37 

56.2 

0.87 

-0.19 

23.14 

82031 

FPB5GC427 

El  AN/ASA-62  (V)2  BAGNETIC  COBPENSATOR  GRP  ADP 

1 

580.00 

580.00 

0.81 

-0.30 

143.03 

"  - 

8203  1 

APB500459 

Al  RETROFIT  iSQ-81  IN  LIEO  OF  ASQ-10 

44 

138.09 

436.29 

0.81 

-0.30 

107.59 

8202  1 

TCA542765 

Ai  AN/ASQ1C  BAGNETOBETER  TNIN-T  FILTER 

82021 

TCA542666 

Al  AN/ASA65  CONVERSION  TO  -5 

?V 

82072 

AC850C26' 

OC  TACOBO  EBP  EARDENING  LATER  II 

A’ 

82022 

ACH500281 

Al  TACABO  GENERATOR  PROTECTION  ONIT 

82C32 

4CH5CC  28 1 

Bl  TACABO  GENERATOR  PROTECTION  UNIT 

82032 

ACB5L0261 

B2  TACABO  GENERATOR  PROTECTION  ONIT 

82032 

TCA542679 

00  TACABO  EBP  HARDENING  LATER  2 

82032 

TCA542871 

Ai  TACABO  COHHONICATION  CENTRAL  POWER  DIS  PANEL 

82032 

TZA6 10632 

Al  TACABO  AC  GEBERAT08  IBP  IHPOT  SHAFT  DISCNCT 

v’ 

82032 

TZA610633 

Bl  TACABO  AC  GENERATOR  IBP  IHPOT  SHAFT  DISCNCT 

82036 

AEB50C314 

Al  ROTODOBE  DRIVE  STSTEB 

60 

57.32 

i°s  si 

f\  01 

I'.Vi 

-0.30 

49.  r 

82036 

AEE50C315 

A!  ROTODOBE  RETRACT  STS, PYLON  FAIRING, BOD  OF 

60 

91.20 

316.63 

0.81 

-0.30 

76.06 

82036 

TZA640108 

Al  IHPROVED  BEARING  t  PACIING  RING  SEAL 

TITLE 


«:r  ave 


FOh  L. CURVE  BET  4  CAH;!OC 
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55 

& 

$ 
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1 
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DSI?l  TL* 


TZteClC: 

ACB:.:Z:I 


Ei  IfiPRCVEL  BEARING  4  PACKING  RING  SEAL 

00  flight  decs  bee  secbee  voice  scbsystek 


82028  4CB5;i:6: 

Ai  FLIGHT  DECK  OEF  SECBEE  VOICE  SCESYSTEt! 

10 

3.20 

6.44 

0.81 

-0.30 

1.59 

82035  TCA542',4 

A1  PSE  BODE!!  08-43  BEFLACEMEKT 

82042  ACZ50C1-76 

00  SINGLE-ENGINE  SECOND  SEG . CLIBE  PEES.  SNITCHES 

28 

0.93 

2.56 

0.81 

-0.30 

0.63 

82042  ACZLOCO’c 

00  ECU  POM?  ELECTRICAL  COHDCIT  ASSEMBLIES 

28 

6.86 

18.88 

0.81 

-0.30 

4.66 

82042  ACZ5C006I 

OC  FORWARD  PASSENGER  ENTRANCE  STAIRWAY  INI'  LIGHT 

26 

3.31 

8.91 

0.81 

-0.30 

2.20 

82042  4CZ509C51 

1 

1 

00  FORWARD  PASSENGEP  ENTRANCE  STAIRWAY  INB  LIGHT 

82042  ACZ500082 

00  CARGO  DOOF  FQRWARD/AFT  STOPS  FTG  ATT  BOLTS 

28 

1.50 

4.13 

0.81 

-0.30 

1.02 

82042  ACZ50C082 

1 

00  CARGO  DOOR  FOBWAFD/AFT  STOPS  FTG  ATT  BOLTS 

82042  ACZ5C0063 

00  NOSE  LANDING  GEAR  RETRACT  CTL  FOSELAGE  FTG 

28 

2.14 

5.90 

0.81 

-0.30 

1.46 

82042  ACZ500082 

1 

00  NOSE  LANDING  GEAR  RETRACT  CTL  FOSELAGE  FTG 

82045  AEA5C0170 

Al  INSTAL.  AIB-9  LAONCE  CONTROL  SYSTEM 

60 

138.37 

480.39 

0.81 

-0.30 

116.46 

82043  VET50C170 

Ei  INSTALLATION  OF  SIDEWINDER  B1SSLE.AB-1J 

1 

248.00 

248.00 

0.81 

-0.30 

61.16 

82043  AHA50C170 

1 

00  INSTAl. OP  Ata-9  LAUNCH  CONTROL  SYSTEM 

82043  AEA500i71 

Al  INSTAL.  AIM- 9  LAONCE  CONTROL  SYSTEM 

52 

162.12 

538.88 

0.81 

-0.30 

132.89 

82043  VET50C171 

El  INSTALLATION  OF  SIDEWINDER  BISSLE.AH-1T  TOW 

1 

248.00 

248.00 

0.81 

-0.30 

61.16 

82043  AHA50C171 

t 

00  INSTAL. OF  AIB-9  LAONCE  CONTROL  SYSTEM 

8204;  AFF500662 

Al  RF-4B  SIDE  LOOKING  RADAR  APD-10 

27 

116.4! 

317.04 

0.81 

-0.30 

78.18 

82045  AFP500662 

A2  RF-4B  SIDE  LOCKING  RADAR  APD-10 

4 

114.00 

173.75 

0.81 

-0.30 

42.85 

820.45  AFP500662 

Bl  RF-4E  SIDE  LOOKING  RADAR  APD-10 

82045  TCA542624 

Al  DFD-4  RADAR  RECONNAISSANCE  SYSTEM 

82040  YGA624C13 

00  AN/OPD-4  RADAR  RECONNAISSANCE  SYSTEM 

82046  AFP500661 

AI  AN/ALH25  TACTICAL  ELEC  RECON  SYSTEM 

82046  TGA62401S 

00  AN/ASH305C  INT  BLANKER  TS  COBP  BI-9699/A-RF4E 

62047  TCA54256; 

Al  OSH-17  MISSION  RECOBDER  AOTO  PLAYBACK  TRKILNG 

82043  AEE502323 

Al  INCORP  OE  PDS  LEVEL  I  IBPROVEHENTS 

60 

266.68 

925.88 

0.81 

-0.30 

228.33 

82049  AEE5003C3 

1 

00  INCORP  OE  PES  LEVEL  I  1BPBOVEBENTS 

82049  TZA64C109 

Al  54H60-111  COUPLING  TYPE  PITCHLOCK  BEGOLATOB 

82049  TZA6401C9 

Bl  54E60-111  COOPLING  TYPE  PITCHLOCK  REGOLATOR 

82051  TCA542507 

00  APO-146/156  RADARS  AFC  AND  SEARCH  RCVBS 

1 

16.00 

16.00 

0.97 

-0.04 

13.07 

82051  TCA542583 

Al  CROISF  GUIDE  STRAIN  GAGED  FIXED  LINKS 

0 

82C51  TCA542588 

Al  AN/APQ148/156E  RADAR  AOTO  FRE4  CONTROL 

146 

4.18 

3.4 

1.03 

0.04 

4.11 

82051  TCA542588 

A2  AN/APQ148/156B  RADAR  AOTO  FREQ  CONTROL 

6 

3.17 

3.43 

0.97 

-0.04 

2.eo 

82001  TCA542586 

Bl  AN/APQI46/156E  RADAR  AOTO  FRE4  CONTROL 

9 

2.44 

2.69 

0.97 

-0.04 

2.20 

82051  TCA542588 

1 

00  AN/APQ148/156B  RADAR  AOTO  FREQ  CONTROL 

4 

82C54  TGA624014 

00  AN/OPD-4  RADAR  RECONNAISSANCE  SYSTEM 

0 

82054  TGA624015 

00  AN/OPD-4  RADAR  RECONNAISSANCE  SYSTEM 

0 

8205?  7CA042529 

Al  AN/ALR-63  REPLACESENT  OF  OBSOLETE  PARTS 

0 

82060  AFP500660 

Al  ARC-159  RADIO  SETS 

263 

50.65 

2201.3 

0.63 

-0.68 

97.47 

82tti  AFP500660 

Bl  ARC-159  RADIO  SETS 

82060  AFP5CC660 

B2  ARC-159  RADIO  SETS 

82062  AFN50C666 

a:  cockpit  television  sensor, instl  of 

409 

126.15 

15820.0 

0.57 

-0.80 

391.17 

82002  AFnOOC‘670 

00  TCS  STSTIB/AVTMOL  OE 

415 

108.92 

2028.0 

0.71 

-0.49 

217.22 

82062  AFF53C67C 

Al  TCS  STSTEB/AVTR.BOD  OE 

409 

97.28 

605.32 

0.81 

-0.3C 

149.27 

82062  AF*500670 

Bl  TCS  SYSTEM/AVTB , MOD  OF 

82062  AFW5C067C 

Cl  TCS  SYSTEM/AVTB .BCD  OF 

82062  VF0500671 

00  TCS/AVTR, INSTALLATION  OF 

2 

18C.00 

222.22 

0.81 

-0.3C 

54.60 

82062  AFW500671 
82062  VF0500671 
8206ic  YCA5425M 
82062  TCA542565 
82062  YCA542566 


00  TCS/AVTF , IHSTALL4TIOK  OF 
Ei  '1  CMBA/BECEms/PECOBDEE  INSTALL 
41  AH/AWG9  TV  CAHIBA  SET  INTERFACE  MBA  481962 
41  AN/AII-0  TELEVISION  CAHERA  SET  INTERFACE 
41  AN/AII-1  TELEVISION  CAHEEA  SET  INTERFACE 


-0.30  12.75 
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-0.04  0.28 
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TITLE 

GTT 

ATE 

FOE 

L.COBYR 

BETA 

CAE; 1  OH; 

B 

62062  !GA62394t 

A1  AB/AMB23  COKTbGL  4  DISPLAY  TS  BOB 

1 

1.00 

1.00 

0.82 

-0.29 

0.27 

82062  YGA623946 

42  AK/AN'is: 3  CONTROL  4  DISPLAY  TS  BOB 

0 

$ 

8 2 C 6 2  YGA622  94" 

41  AN'AII-I  TELETISIOK  C4BEEA  SIT  IBTEEF4CE 

0 

62:62  TG462364; 

A2  AN/AI1-1  TlLEYISiOB  C4BIEA  SIT  IBTIEF4CE 

0 

62j6‘  AP*5 0G656 

41  ESC  COBrEESSOE  B1SCEABGE  BOG!  BOB  F-144 

267 

5.64 

31.50 

0.81 

-0.30 

7.7  7 

82064  AFW5D0656 

A2  ISC  COBPEISSOB  BISCE4EGI  BDCT  BOB  F-14A 

154 

4.21 

19.46 

0.81 

-0.30 

4.80 

82664  AFN5C0666 

2 

00  ISC  COBFSESSOE  B1SCB4EGE  D0CT  BOB  F-144 

82066  AHE50C374 

41  COCIFIT  LIGHTING  BCD  FOB  ENTS  COBPATIBILITY 

82066  YER500374 

11  COCIFIT  LIGETI EG  BUYS 

** 

+* 

82066  YFA66D459 

00  SPE3C  BELBEHT  BOONTING  OF  AN/AVS6  STS 

39 

1.06 

3.07 

0.82 

-0.29 

0.82 

‘f. 

8206'’  AHI500343 

41  IHCOEP  LIGHTING  SYS  N/NIGST  VISION  GOGGLES 

82065  888500216 

41  BIGHT  VISION  COCIFIT  COBPATIBLI  LIGBTIBG 

'X 

820^9  484500184 

41  BVG  LIGHTING  4NB  40E4L  ALERTING  STS 

y. 

82065  ABA 600185 

41  BVG  LIGBTIBG  ABB  4DBAL  STS 

82071  4PB500424 

41  INSTALL!!1  IT-75  PAEIEILL  PROVISIONS 

227 

225.47 

383.4 

0.93 

-0.10 

244.30 

v 

82071  4PB500464 

41  AB/AGC-9 { V )  1  BOB  TO  ACCOBBOBATI  IT-75  BETBOFI 

£ 

820'’  1  TCA542574 

41  4370  COBBON1CATIOBS  SELECTOR  BOB 

13 

1.08 

1.21 

0.97 

-0.04 

0.98 

82071  TC4542574 

B1  4370  C0BBDBIC4TI0BS  SILICTOE  BOB 

0 

82071  TCA54251 j 

41  4369  SICOBI  SNITCHING  HiTEII  IT75  PROVISIONS 

2 

2.00 

2.06 

0.97 

-0.04 

1.68 

** 

82071  TC4642575 

B1  4369  SICDEE  SNITCHING  B4TEII  IT75  PROVISIONS 

0 

82071  TCA642576 

41  4506  COBBOKICATIOB  SNITCB  BATBII  BOB 

2 

2.00 

2.06 

0  97 

-0.04 

1.68 

82071  TCA542576 

B1  A508  C0BBDNIC4TI0B  SNITCH  BATBII  HOB 

0 

82071  TCA542893 

41  AN/AGC9  BOB  TO  ACCOHODATE  IT75 

4 

2.75 

2.92 

0.97 

-0.04 

2.39 

i 

82076  AAF500434 

A1  4-7B  PROPULSION  SSB  JIB  INSTALLATION  OF 

80 

30.66 

116.18 

0.81 

-0.30 

26.66 

82078  TCA542597 

A1  SLZ-9028G  ANGLE  OF  ATTACK  RELIABILITY  IHPVBT 

0 

.,- 

82079  ACK60C121 

A1  API-7?  TBANSPONDEBS/BODNTS , NIB1NG  PFOY  IFF 

12 

12  75 

27.14 

0.81 

-0  30 

6.69 

V 

82062  AEE5003 1C 

A1  ATT1T0BE  BIEECTOE  INDICATORS,  CHG  OF 

62 

40.65 

142.53 

0.81 

-0.30 

35.15 

82082  AIE5C0310 

A2  ATTITUDE  DIRECTOR  INDICATORS , CHG  OF 

34 

38.00 

40.15 

0.81 

-0  30 

9.90 

82082  VIB50C310 

11  ATTITOTE  INDICATOR  ID-1329 

1 

1.00 

1.00 

0.81 

-0.30 

0.25 

B 

82083  AE6500309 

A1  AFCS  SAFETY  PNB  INTIHLOCI  BELAY  BOD  OF 

62 

33.66 

118.04 

0.81 

-0.30 

29.11 

82084  TZA61C738 

A1  NOSE  NEEEL  STEERING  DAHPEE  REDESIGN 

13 

0.23 

0.48 

0.82 

-0.29 

0.13 

82084  YZA620738 

Bl  NOSE  WHEEL  STEERING  DAHPEE  REDESIGN 

0 

> 

82086  AAF500425 

A1  ARRESTING  GEAR  HOOl  SHANE 

556 

7.38 

50.42 

0.81 

-0.30 

12.43 

S 

82086  44F500425 

61  ARRESTING  GEAR  HOOl  SHANE 

82086  44F500425 

1 

00  ARRESTING  GEAR  BOOK  SHANE 

82086  AAF500425 

2 

00  ARRESTING  GEAR  HOOl  SHANE 

y 

82086  AAF600425 

3 

00  ARRESTING  GEAR  HOOK  SHANE 

82086  AAF500426 

A1  ADVISORY  LIGHT,  FOIL  D08P 

80 

7.75 

29.37 

0.81 

-0.30 

7.24 

82089  AAI500551 

00  B1CROSTRIP  ANTINNAS  IBCORP 

563 

1.37 

3.0 

0.92 

-0.12 

1.70 

\L 

82089  AAE500551 

1 

00  HICROSTRIP  ANTINNAS  INCORF 

»m 

82089  TCA542873 

A1  AN/APN194  RADAR  ALTIHITEB  ZERO  LOCE 

0 

82069  !CA54i6'3 

Bl  AN/AFN-194  RADAR  ALTIHETEP  INDICATOR  ERROR 

0 

M  * 

82069  TCA542919 

41  4N/4PN194  R4D4R  4LTIBITER  ZERO  LOCI 

0 

£ 

82085  TCA54291S 

61  4N/4PN194  R4D4R  4LTIHETER  ZERO  LOCE 

0 

82090  TCA542596 

41  RT-868A/API-76MT-988/A  IBPROVEHENT  PLAN 

1 

5.00 

5.00 

0.97 

-0.04 

4  08 

T- 

82090  TCA542596 

61  RT-8684/4PI-764RT-988/4  IBPROTEBENT  PL4N 

0 

H- 

'  ■ 

82092  TCA542571 

41  40TOPILCT  CONTROL  4BP  C-7753/4S4-32L 

0 

«20«2  YCA542571 

Bl  40TOPILCT  CONfioL  ABF  C  7753/ASA  321 

*\ 

82092  TCA542571 

B2  AUTOPILOT  CONTROL  ABP  C-7753/AS4-324 

0 

'  H 

82092  TCA542571 

63  40T0PIL0T  CONTROL  ABP  C-7753/AS4-32A 

0 

*J\ 

82092  TCA542671 

B4  AUTOPILOT  CONTROL  ABP  C-7753/4SA-324 

0 

82092  TCA542571 

B5  ACTOFIlOT  CONTROL  ABP  C-7753/4S4-32A 

0 

m 

m 

m 

«5s 


OSIP* 

TDI 

82052 

V!p:425  'll 

62032 

TCA542571 

82094 

714:426(1 

82034 

TCArA-P  l  i. 

6ti.;4 

TCA542612 

8  2  v  5  4 

TCA542603 

62C94 

TCA5426G4 

82C94 

TCA542604 

82054 

7CA542690 

82034 

YCA54269C 

82055 

AYL50C203 

82097 

AFS5(0754 

8203? 

TCA543041 

820S7 

TGA624653 

82103 

AFP506658 

82103 

AFP5C0658 

82102 

VFP50065E 

82104 

AFP5C0E56 

82105 

ASB50C 195 

82105 

T2A610751 

82106 

ASB500201 

821C' 

AAF500431 

82107 

AAF60C431 

82107 

YZA610756 

62107 

YZA610756 

82106 

ATJ500626 

82103 

ABC5C0388 

82109 

ABC5CC386 

82110 

AEA5C016C  A 

82110 

TCA542553  A 

82111 

ACH5CC260 

82111 

ACB5SC26C 

82115 

AFW50067  8 

82115 

AFS5C0661 

82115 

AFS50C681 

82115 

AFW50C681 

62115 

AFH5C0661 

82115 

AFS500661 

82115 

AFS5C06E1 

82115 

AFS50C6E! 

82115 

AH6DJ6E2 

82115 

AF»:1C662 

62115 

AFS5C662 

nm-m 

YZA61CT65 

YZA610765 

kiliv'jui 

AHI500223 

AHI50C222 

481500222 

AEI510064 

7BG510064 


AUTOPILOT  COHTBOL  AHP  C-7753/ASA-32A 
A070FIL0T  C0KT80L  ASF  C-7753/AS4-32L 
AH/AF4-126  B4DA8  SET  POMEF  SOFPLT  4200:  VDC 
AN/APW126  84043  SET  AHTEHSA  SEC  4ZI8GT8  SEC 
AH/APSi! 26  BADAB  SIT  AHTEHSA  SEC  4210TB  SEC 
AN/APQ-126  B4D4B  SET  POWER  S0PPLT  SCAH  POLSE 
HT4043/APQ126  SBOCE  BOOST  IBP 
HT4043/APG126  S80CE  BOOST  IB? 

4S2272B/4PQ126  4  4S40724/4PQ126  4STESS4  BECVB 
AS2272B/4PQ126  4  4S40724/4P4126  4STESS4  RECYE 
HATES  IBJECT/BASC4L  fOEL  STS  SWITCE.RELOC  OE 
4STi-J4B  4SS/4SS-27C 
AH/ASH276427C  4ST1  J4B  4CFT  DATA  LISE 
4S/4SS27B427C  4STI  JAB  4CFT-4CFT  B4T4  USE 
84DAF  MAPPING  HOIST  4SSY , IMPROVEMENT 
B40AF  BAPPISG  BOIST  4SST ,1B?B0TEBEST 
RADAR  BAPPISG  BOIST  ASST , IMPROVEMENT 
4S/4SS-55  (ABBS)  C4GT10S  LIGHTS 
1SCOE?  ST4FTEF  CONTROL  VALVE  BESDII  38E92 
STAPTEE  COHTBOL  VALVE  BESDII  38E52 
IHCOBP  1HCBEASEB  CAPACITT  APO 
AS/APS- 194  AHTEHHA.ISSTl  OE 
AH/APH-194  ASTESNA , INSTL  OE 
ENVIRONMENTAL  COSTEOL  STS  BOB  COOLISG  fOBBIHE 
ENVIRONMENTAL-  COHTBOL  STS  BOB  COOLISG  TOBBISE 
CT-39  PEIBOS  400  BADAB  INSTALLATION 
LTS-211  OBEGA/VLE  HAVIGAT10S  STSTEB 
LTS-211  OBEGA/TLE  NAVIGATION  STSTEB 
AECS  WIRING  BECOHPIGOBATIOH 
BOBEL  574  AOTO  FLIGHT  CONTROL  STS  STSCBBO 
AC  ESSENTIAL  BOS  DNDBRVOLTAGE  BELAT  BEPL 
AC  ESSESTIAL  BOS  ONDERVOLTAGE  BELAT  BEPL 
F.S.569  BDLEHIAD , NACELLE  CTB  BOBT  FLANGE , HOD 
STBOCTOBAL  HOBS  BESDLT  FROM  FATIGOE  TESTS 
STEOCTOEAL  BOBS  BESOLT  FSOH  FATIGOE  TESTS 
STBOCTOBAL  HOBS  BESOLTS  FBOH  FATIGOE  TESTS 
STBOCTOBAL  HOBS  BESOLTS  FSOB  FATIGUE  TESTS 
STBOCTOBAL  BOBS  BESOLT  FBOB  FATIGOE  TESTS 
STBOCTOBAL  BOBS  BESOLT  FBOB  FATIGOE  TESTS 
STBOCTOBAL  BOBS  BESOLT  FBOB  FATIGOE  TESTS 
SACELLE  BOB  IS  FUSELAGE  STATIOS  569  ASIA 
SACELLE  BOB  IS  FOSELAGE  STATIOS  569  ABEA 
FOSELAGE  STBOCTOBAL  BOB  F-14A 
SACELLE  FRAME  533  ISTEBFEBESCE  FIT  FASTESEBS 
HLG  STSOT  ASST  A51G3100  HOB 
BLG  STBOT  ASST  A51GS100  HOB 
BLG  STBOT  ASST  A51G91CC  BOO 
ROTOR  STSTEB  ELASTOBEPIC  BOTOB  BEAD 
BOTOP  STSTEB  ELASTOMERIC  BOTOB  BEAD 
ROTOR  STSTEB  ELASTOBEPIC  SOTOS  BEAD 
ROTOR  STSTEB  ELASTOMERIC  BOTOB  BEAD 
IMPROVE  BOSEISGE  IS  EuASTOBEEIC  BOTOB  BD  BOB 
BOTOS  BEAD  DAHPEB 


AVE 

FOB 

L.C0B7E 

BETA 

CAE  100 1 

16.00 

17.00 

0.97 

-0.04 

13.89 

2.00 

2.00 

0.97 

-0.04 

1.63 

2.25 

2.39 

0.97 

-0.04 

1.95 

2.50 

2.58 

0.97 

-0.04 

2.11 

5.66 

15.74 

0.81 

-0.30 

3.88 

18.40 

51.74 

0.81 

-0.30 

12.76 

1.73 

6.93 

0.81 

-0.30 

1.71 

27.00 

36.97 

0.82 

-0.23 

9.90 

1.44 

8.99 

0.81 

-0.30 

2.22 

116.67 

280.90 

0.81 

-0.30 

69.27 

194.00 

334.47 

0.81 

-0.30 

82.48 

172.00 

240.20 

0.81 

-0.30 

55.23 

1.16 

5.68 

0.81 

-0.30 

1.40 

3.96 

4.69 

0.97 

-0.04 

3.83 

2.74 

10.48 

0.81 

-0.30 

2.58 

79.30 

494.52 

0.81 

-0.30 

121.95 

181.54 

1066.01 

0.81 

-0.30 

262.88 

0.39 

2.13 

0.81 

-0.30 

0.53 

212.80  566.17 

210.85  652.03 

289.60  1015.50 

0.84  3.69 

60.54  332.03 

82.43  409.51 

105.02  678.60 

21.76  133.13 

4.56  22.05 

1.72  8.95 

1.89  3.54 

8.33  33.06 

0.60  2.39 

10.84  43.14 

340.00  340.00 


-0.29  91.09 
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»VAV. 


1 

OEIri  TD* 

TITLE 

QT! 

AVE 

FOB 

L.COBVE 

BETA 

82115  TGAc242 11 

00  IBrBOV  TAIL  BOTOE  BLADE  ASSY 

0 

^  > 

82119  TGA624096 

41  FAIL  SAFE  IS  85700-90206 

0 

'  N 

82121  TZA‘.  IC'534  4 

41  FLIGHT  COITEOL  ACTOAIO?  SEFVG  VALVE  BEPLACE 

13 

4.08 

8.49 

0.62 

-0.29 

82121  TZA619534  A 

42  FLIGHT  COHTBOL  ACTOATOB  SBBTO  VALVE  REPLACE 

11 

3.18 

6.32 

0.82 

-0.29 

82121  TZA51G534  4 

Bl  FLIGHT  COITSOL  ACTOATOH  SERVO  VALVE  REPLACE 

0 

82122  AAE5C0626 

00  4-8E  THAU,  C/VEE  ASSEMBLY ,  DRS  FAIRING 

82123  VF0542636 

00  IHTEG  CIRT  PROTECT  HOD 

5 

2.20 

2.36 

0.97 

-0.04 

82123  YCA542 885 

00  INTEGRATED  C1HC0IT  TRANSIENT  PROTECTION  BOD 

106 

1.62 

1.99 

0.97 

-0.04 

<V 

82123  !GA824u52 

41  AA7ABB23  INTERGRATED  CRCT  TRANSIENT  PHOT 

0 

& 

82123  TGA624351 

A2  INTEGRATE!  CIRCUIT  TRANSIENT  PROTECTION 

0 

82124  TGA9:iZ64 

00  ABRS/HICG  CONVERTS  A?  CIRCUIT  CARD  TP 

0 

82126  TCA542639 

A1  ASH- 107  GYROSCOPE  ASS!  REPLACE  ROTORS 

0 

8212c  TCA542E2C 

41  C-7753/ASA-32L  PITCH  BATE  COTODT  AUTOPILOT 

0 

."J 

82128  TC4642641 

41  ANG-10A  RADAR  SET  LR0-2A2  HODOLATOR  BOD 

90 

3.31 

4.03 

0.97 

-0.04 

82128  YFP5426 4 

El  AWG-10A  RADAR  SET  LB0-2A2  BODOLATOB  BOD 

4 

2.00 

2.13 

0.97 

-0.04 

£ 

82129  AFI60(CC7 

41  F-5  AIB-9L  TRAINING  BISSILE 

12 

1.67 

3.65 

0.81 

-0.30 

8213C  442608836 

A1  BOD  OF  CPC-66/A  ALTITODE  ENCODING  COBPCTEB 

326 

2.79 

11.8 

0.84 

-0.25 

82130  442603636  1 

00  BCD  OF  CP0-66A  ALTITODE  ENCODING  COBPOTEB 

... 

82130  TCA542648 

A1  CP0-66/A  ALTITODE  ENCODING  COBPOTEB  BOD 

0 

82130  TCA542646 

Bl  CF0-66/A  ALTITODE  ENCODING  COBPCTEB  BCD 

0 

82131  441600622 

A1  FHD  BLG  DB.  CYL/DR . LATCB  C!L  PST  TEBB  ASSY, BE 

649 

11.46 

78.02 

0.61 

-0.30 

82131  44E600622 

Bl  FID  BLG  DB.  CYL/DR. LATCH  CYL  PST  TERM  ASSY.BE 

g 

82131  AAE600622 

B2  F«D  BLG  DB.  CYL/DR  LATCH  CYL  PST  TEBB  ASS!, BE 

82131  441506522  1 

06  FWD  BLG  DB.  CYL/DR. LATCH  CYL  PST  TEBB  ASS!  BE 

82213  TZA610634  A 

A3  FLIGHT  COHTFOL  ACTOATOB  SEBVO  VALVE  BIPLACE 

9 

2.44 

4.58 

0.82 

-0.29 

82213  TZA61G634  4 

A4  FLIGHT  CONTROL  ACTOATOB  SERVO  VALVE  BIPLACE 

3 

2.33 

3.19 

0.82 

-0.29 

ft 

82213  TZA61C634  A 

B2  FLIGHT  COHTBOL  ACTOATOB  SEBVO  VALVE  REPLACE 

0 

82213  TZA6I0534  4 

B3  FLIGHT  COHTBOL  ACTOATOB  SEBVO  VALVE  BEPLACE 

0 

OSIPs 


TITLE 


FOE  L.  COW  BETi  CAE!  100; 


TBI 


QTT  aye 


83C01  AABSC0451 

02A!  AB/AEC-51  OBF  BADIO  BEFLACEHZVT 

8  3  Ci  C 1  AAB50049L 

C3A2  AH/AEI-il  OBF  BADIO  REPLACMEST 

83C06  AAC5206CL 

02A2  AB/ABH-118  Y  TACAK,  IBSTAL  OF 

346 

0.89 

5.26 

0.81 

-0.30 

1.30 

8 3 C : e  TGA6243:c 

00  COHE3STIOS  LISEE  LIFTING  ADAPTEE  BOD 

0 

830CS  YGA6245S2 

A1  SNIP  AIL  IN  A6  ACFT 

0 

833C9  AAE5CCPSC 

00  GEE  REDESIGNED  EADAE  DATA  COHYEETEr 

83016  AAF500436 

A1  BOSE  GEAF  STEEEIBG  FAIL  SAFE  ABPLIFIEE  A-7 

83016  AAE500436 

A2  BOSE  CEAE  STEEEIBG  FAIL  SAFE  ABPLIFIEE  A-7 

418 

2.81 

17.58 

0.81 

-0.30 

4.33 

83016  AAP50043E 

A3  BOSE  GIAP  STEEEIBG  FAIL  SAFE  ABPLIFIEE  A-7 

58 

0.09 

2.37 

0.81 

-0.30 

0.58 

83016  YAF500436 

El  ABP  BOSE  NEEL  STEE1BG  IBSTAL 

83016  AAF500443 

01A1  A-7  BOSE  GEAE  STEEEIBG  SYS 

5 

83016  AAF500443 

02A1  A-7  BOSE  GEAE  STEEEIBG  SYS 

830  16  AAF 500443 

03A1  A-7  BOSE  GEAE  STEEEIBG  SYS 

83019  TCA542684 

A1  AB/APQ126  BOEESIGB!  IBPEOYEBEBT 

0 

83019  YCA542664 

B1  AS/AP9126  BOSESIGBT  IBPEOVEBEBT 

0 

83019  TCA542685 

A1  AB/ASB90  BOSESIGBT  IBPEOYEBEBT 

1 

2.00 

2.00 

0.97 

-0.04 

1.63 

83019  YCA542655 

B1  AB/ASB90  BOSESIGBT  IBPEOYEBEBT 

0 

83019  TCA5426S4 

A1  AB/AP5116  EADAE  BOEESIGBT  IBPBOYEBEBT 

0 

83019  YCA5426S4 

B1  AB/APQ116  EADAE  BORESIGBT  IBPEOYEBEBT 

0 

83019  TGA624109 

00  AB/ASB90  BOEESIGBT  IBPEOYEBEBT 

0 

83030  AFN50C691 

A1  ABEEST  GEAE  STIBGEE  SBABE  TEOBBIOB  STOPS 

83031  AFW500666 

A1  BEAT  IBSDLATIBG  BLANKET , ADDITI OB  OF 

440 

3.09 

19.68 

0.81 

-0.30 

4.85 

83033  AHA500029 

00  IBC  DOAL  CBABBEE  BAIB  LABD  GEAE  SBOCE  ABSOEE 

83033  ABA500C29 

A1  IBC  DOAL  CBABBEE  BAIB  LABD  GEAE  SBOCE  ABSORB 

25 

5.60 

14.90 

0.81 

-0.30 

3.61 

83033  YZA610788 

A1  BLG  DOAL  CBABBEE  SBOCE  ABSORBER 

5 

3.20 

5.07 

0.82 

-0.29 

1.36 

83C34  TGA624C03 

00  AB/ALE-67  COOBTEEBEASORES  NAEBIBGACOBTEOL  STS 

0 

83039  YCA5426CE 

A1  ISC  OF  OBE  BOI  IBTEEBAL  NAVIGATION  OF 

0 

83040  AYE500066 

A1  AK/APN-233 , INSTALLATION  OF 

83042  VEB5C0273 

E2  CB-46E  EBG  AIE  PARTICLE  SEPARATOR 

83042  AEB500273 

04A1  EBGIBE  AIE  PARTICLE  SEP  ISLET  SCREES  BOD  OF 

316 

3.26 

18.84 

0.81 

-0.30 

4.65 

83042  FHB500273 

04E1  BOD  OF  EBG  AIR  PARTICLE  SEP  ISLET  SCREES 

2 

2.00 

2.47 

0.81 

-0.30 

0.61 

83042  AHB500273 

05A2  IBSTAL  OF  EBGIBE  AIR  PARTICLE  SEPARATOR 

315 

56.37 

323.96 

0.81 

-0.30 

79.89 

83042  AHB500273  A 

A1  EBG  AIE  PARTICLE  SEPARATOR 

83042  YHB500342  A 

El  SRAB  SEBYICE/RELIABILITY/BAIBTAIKABILITY  PEOG 

6 

600.00 

1034.45 

0.81 

-0.30 

255.10 

83043  AHI50032 1 

A1  CEASE  ATTEBOATIBG  SEAT  INSTALLATION  PILOT/CO. 

217 

7.84 

40.25 

0.81 

-0.30 

9.93 

83044  AHA500174 

A1  SNOW  PAD  ASSY  FOE  SEID  LANDING  GEAE  OB-1B 

83046  ABC500389 

A1  IBSTBHBT  PABEL  YAEEOFF/LABD  Cl  LIST  PLACABD 

165 

0.98 

4.61 

0.81 

-0.30 

1.14 

83046  ABC500389 

A2  1BSTEBBT  PABEL  TAIEOFF/LABD  Cl  LIST  PLACARD 

64 

0.86 

3.04 

0.81 

-0.30 

0.75 

83046  ABC500389 

B1  IBST1BBT  PABEL  TAIEOFF/LABD  Cl  LIS!  PLACABD 

1 

1.00 

1.00 

0.81 

-0.30 

0.25 

83046  AHC500389 

B2  IBSTBBBT  PABEL  TAIEOFF/LABD  CI  LIST  PLACARD 

83046  ABC50039G 

00  BIBOYAL  OF  IFF/TACAB  ABT1BBA  SOPPOBT 

83046  AEC500396 

A1  AOTOBATIC  STABILIZATIOB  EQUIP , IBPBOYEHSNT  OF 

165 

4.85 

23.35 

0.81 

-0.30 

5.76 

83046  YEC50G396 

El  AOTOBATIC  STABILIZATIOB  EQOIF, IBPEOYEBEBT  OF 

83046  ABC5003S7 

A1  AOTOBATIC  STABILIZATIOB  EQUIP, IBPEOYEBEBT  OF 

83046  ABC500399 

00  CONVERSION  SB-3D  SELO  TO  SB-3B 

83046  VBC6C0399 

00  B-3D  TO  B-3F 

83046  AHC50C399 

01A1  COBYEBSIOB  SB-3D  BELO  TO  SB-3B 

1 

6550.00 

6550.00 

0.81 

-0.30 

1615.26 

83046  ABC500399 

02AI  COBYEBSIOB  SB-3D  HELO  TO  SE-3B 

83046  ABC5004C0 

A1  PEIBAET  SERVO  IBPEOYEBEBTS 

83046  ABC500400 

A2  PEIBAET  SERVO  IBPEOYEBEBTS 

83046  YHC5004C2 

00  BAIB  ROTOE  BEAD  SERVICE  IBPBCY 

83046  ABC500402 

A1  BAIB  ROTOR  HEAD  SERVICEABILITY  IBPY 

83046  YBC500403 

00  BAIB  ROTOB  BEAD  BIFILAR 

yt  V 

w"  .V 


OSIPI  TDi 

TITLE 

QTY 

AVE 

FOB  L. 

CURVE 

BETA 

CAEI1QC ■ 

83046  AEC500403 

A1  BAIN  RCTOR  HEAD  BIFILAB  INC 

213 

0.11 

0.57 

0.81 

-0.30 

0.14 

83046  AHC500433 

B1  BAIN  BOTOB  BEAD  BIFILAB  INC 

83046  VHC5C04C3 

Ate  500403  Ate 

83046  AHC50040? 

A1  INC  CBASE-8ESISTANT  DNABHOBED  CBEN  SEATS 

165 

2.27 

10.73 

0.81 

-0.30 

2.65 

83046  ABC50C4C7 

A2  INC  CBASE-BESISTANT  ONARBClBEL  CBEN  SEATS 

83046  AHC5C04C" 

A3  INC  CBASE-BESISTANT  ONABNOBED  CBEN  SEATS 

83046  AHC5Q04Q7 

A4  INC  CBASE-BESISTANT  ONABNOBED  CBEN  SEATS 

164 

1.10 

5.17 

0.81 

-0.30 

1.28 

83046  AHC500407 

A5  INC  CBASE-BESISTANT  ONABNOBED  CBEN  SEATS 

83046  AHC503413 

A1  BEARING  IBPROVESENTS  FOB  FOOT  PEDAL  BODS 

83046  ABC500414 

A1  BEARING  INPVNNTS  FOOT  PEDAL  ADJUSTOR  BODS 

83046  AHC500416 

A1  INCOBP  FBONT  BINGED  SONOBDOY  COVERS 

132 

5.69 

26.01 

0.81 

-0.30 

6.41 

83C46  AHC500418 

00  REMOVAL  AFC-94  BF  BADIO/SEA  ANCBOB  INSTALL 

132 

2.70 

11.90 

0.81 

-0.30 

2.93 

83046  AHC500419 

00  ABN-118  TACAN  BETBOFIT  INSTALLATION 

132 

1.17 

5.15 

0.81 

-0.30 

1.27 

83046  AHC5C042 1  A1  H0DIF1C4TI0M  OF  SE-3D  OIF/ABF  SYSTEM 

83C46  ABC5CC422  A1  BOB. OF  A/C  ISTEEPEOSE  COHNCNiCATION 

83046  A8C500423  00  SERVICE  LIFE  EITENSIOK  PROGRAM 

83046  ABCS00437  A1  BESCOE  BC1ST  ASS!  REPLACEMENT  OF 

83046  AHC500436  A1  SERVICE  LIFE  EITEN7ION  PROGRAM 

83046  ABCS  1 00 38  00  ADIILIABY  SERVO  BOB  H-3 

83046  VHC530045  00  TAIL  DBIVE  SHAFT  IBPBOV 

83046  YHC510046  00  HAIM  ROTOR  BEAD  SERVICE  IBPBOV 

83046  VBC51004?  00  BAIM  ROTOR  BEAD  SERVICE  IBPBOV 

83046  TCA542732  A1  AUTOMATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPROVEBEMT 

83046  TCA542? 32  B1  AUTOMATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPROVEBEMT 

83046  TCA542732  B2  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  TCA542732  B3  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  1BPROVEMEMT 

83046  TCA542732  B4  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  TCA542732  B5  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  YCA542732  B6  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  TCAS42732  B7  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  VHCS42732  El  ASE  ABP  BOD 

83046  YCA542733  00  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  YCA542733  A1  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  YCA542733  B1  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  TCA542733  B2  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  YCA542733  B3  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  TCA542734  A1  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  TCA542734  B1  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  VBC542734  El  ASE  CONTROL  PANEL  BOD 

83046  TCA542735  A1  AUTOBATIC  STABILIZATION  EQUIP  IBPBOVEBENT 

83046  YCA542967  A1  DT299/AQS13  HYDROPBOME  CONDUIT  PROTECTION 

83046  YGA624253  00  BAIN  BOTOB  HEAD  SERVICEABILITY  IBPBOVEBENT 

83046  APB500439  A1  REPLACE  COOLING  FANS 

83048  APB30C457  A1  AN/ALB-86!V|3  RETROFIT 

83046  TCA542641  A1  AN/ALB66  BETBOFIT 

83049  APB500442  A1  STRUCTURAL  IBPVNTS/DITCiING  CAPABILITY 

83049  APB500458  A1  IBPBOVE  DITCHING  CAPABILITY 

83050  APB500438  A1  R-1651/ARA  TOP  POSITION  INSTAL 

83050  VPB500438  El  B-1651/ABA  OTPI  BECIEVER  INST  LIEU  OF  R-1047A 

83054  ASB50C193  00  CV-2806/ASA-82  DISPLAY  GENERATOR  UNIT  REPLACE 

83054  ASB50C193  A1  REPLACE  CV-2806/ASA-82  DISPLAY  GENERATOR  UNIT 

83063  AEB500320  A1  T-56  NATER  INJECTION  SYS  INSTAL  E-2C 

83064  AEB5QG321  A1  IBPBOVE  ECCB  CAPABILITY  TBAC-A  PBIBE  E-2C 


1.37  0.97  -0.04  1.12 


1.00  0.97  -0.04  0.82 


5.00 

5.00 

0.97 

-0.04 

4.08 

4.00 

4.00 

0.82 

-0.29 

1.07 

65  15.38  54.73  0.81  -0.30  13  50 


os:fi  td« 

TITLE 

QTT 

A?E 

FOE  L. 

CPRVt 

BETA 

CAE  IOC 

83G64  ?tB5GC32i 

El  T8AC-A  PPIBE  RADAE  IBPROV 

1 

1.00 

1.00 

0.81 

-0.30 

0.25 

4 

rrm 

83564  &EB5G0325 

Ai  TEAM  RADAE  AHTERHA/6  CEABHEL  80TAET  CG0FLE8 

61 

6C.56 

302.03 

0.81 

-0.30 

74.48 

83064  AEt:.(S13 

A2  TEAC-A  RADER  ABTEEhA/6  CEASKEi.  80TAE?  COCPLtE 

83C64  VE56CC323 

El  TEAB-A  ABTEHHA  8  CBAAiEL  BOTAET  COOPLEE 

1 

1.00 

1.00 

0.61 

-0.30 

0.25 

83064  AE;50;3:7 

Al  EE  SHIELDED  COCKPIT  KIBDOKS.IBCRCF  OF 

83064  YGA62S645 

Al  AS/AFE419  TS  PTLOAi  ABTEBEA 

0 

83066  A7BS0D192 

Al  II  IATEBSITY  AETI -COLLISION  STBOBE  LIGHTS  IBS 

J? 

83366  VTB5001&1 

El  11  IBTENSITY  ANTI-COLLISION  STBOBE  L1GETS  IBS 

83073  ATJ500629 

00  BRAKES-GOODYEAP  P/B  9550338-1  CT-39 

18 

10.39 

25.01 

0.81 

-0.30 

6.17 

83073  ATJ500629 

Al  BRAKES-GOODYEAP  P/B  9550336-1  CT-39 

83076  AC860C279 

Al  AVIONIC  STS  IMPROVEMENT  PEOG 

83076  ACB5G0279 

A7  AVIONIC  STS  IMPROVEMENT  PBOG 

83C76  ACH500279 

A8  AVIONIC  STS  IMPROVEMENT  PBOG 

83079  ACB500277 

Al  C/EC-130  FCEL  QTT  STS  IBPEOfEBEBT 

83079  ACM50C277 

A2  C/EC-130  E0EL  QTT  STS  IMPROVEMENT 

A 

83079  ACB50C277 

A3  C/EC-130  FUEL  QTT  STS  IMPROVEMENT 

83082  TGA623933 

Al  AB/ASB74  AOTOBATIC  PILOT  TS  MOL 

0 

A 

83082  TGA623933  1 

00  AB/ASB74  AOTOBATIC  PILOT  TS  BOD 

0 

83083  AHC500427 

Al  IBCOBP  OF  ANTI-COLLISION  STBOBE  LIGHT 

83083  YCA5427  18 

Al  TACABO  TELETTPEBRITEE  TEEBIBAL  REPLACEMENT 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

•  • 

83083  TCA642718 

A2  TACABO  TELETTPEBRITEE  TEEBIBAL  REPLACEMENT 

1 

• 

83083  YCA542716 

A3  TACABO  TELETTPEBRITEE  TEEBIBAL  REPLACEMENT 

0 

V 

83083  YCA542718 

A4  TACABO  TELETTPEBRITEE  TEEBIBAL  REPLACEMENT 

0 

83083  YCA642718 

A6  TACABO  TELETYPEBBITER  TEEBIBAL  REPLACEMENT 

0 

tv 

83083  YCM5427 18 

El  TACABO  TELETYPE  TEEBIBAL  EC-130G/Q  REPLACE 

J 

83083  VCB542718 

12  TACABO  TELETYPE  TEEBIBAL  EC-1306/Q  REPLACE 

1 

30.00 

30.00 

0.97 

-0.04 

24.51 

83085  ACB5C0269 

Al  EBERG  ROCKET  COBBOBICATIOBS  STS  MONITOR 

83086  ACB5CC26S 

A2  EuEEG  ROCKET  COBBOBICATIOBS  STS  BOBITOE 

83085  ICA542702 

Al  DEDICATED  EMERGENCY  EOCEET  COBB  STS  BOBITOE 

0 

83085  YCA542702 

A2  DEDICATED  EMERGENCY  EOCEET  COBB  STS  BOBITOE 

0 

83086  ACB600273 

Al  B  ABD  D  2504  TRUE  AIRSPEED  STS 

• 

83086  ACB5CC273 

A2  B  ABD  D  2504  TRUE  AIRSPEED  STS 

83086  ACB500275 

Al  LTB-211  OBEGA  STS 

83086  ACH6C0275 

A2  LTB-211  OBEGA  STS 

83086  ACB500293 

Al  LTB-72  INERTIAL  NAVIGATION  STS 

10 

3.90 

7.85 

0.81 

-0.30 

1.94 

1? 

83086  YCA542902 

AI  TACABO  LTB72  INERTIAL  BAT  STS  IBSTL 

0 

83087  ACB500276 

Al  AN/API- 100( V) IFF  TRABSPOBDEE 

83087  ACB50C276 

A2  AB/APK- 100( V) IFF  TRABSPOBDEE 

■i 

83087  ACB500276 

A3  AN/API- 100 ( V ) IFF  TRABSPOBDEE 

* v 

83088  ACB500272 

Al  AB/APB-59E  RADAE  SET  *B 

13 

5.77 

12.58 

0.81 

-0.30 

3.10 

83089  YCAS4276U 

Al  TACABO  TBPS  POBCE  TAPE  LOADER  REPLACEBEBT 

0 

83090  ACB50C2 74 

Al  AN/ABN-118  TACAB  STS  IBSTAL 

3 

11.67 

16.29 

0.61 

-0.30 

4.02 

83090  ACB60C274 

A2  AB/ABB-116  TACAB  STS  IBSTAL 

83090  ACB500274 

A3  AB/AEB-118  TACAB  STS  IBSTAL 

3 

7.33 

10.24 

0.81 

-0.30 

2.53 

£ 

83096  YPA66G446 

Al  FA8ACBPTE  CABCPT  AOTO  SEA  KATIE  RELEASE 

2076 

1.72 

15.31 

0.82 

-0.29 

4.10 

A 

83096  YPA660446  1 

00  PABACECTE  CABOPT  AOTO  SEA  KATEP  RELEASE 

97 

1.66 

6.87 

0.82 

-0.29 

1.84 

83096  YPA66C446  A 

Al  PAEACECTE  CABOPT  AOTO  SEA  KATES  RELEASE 

779 

2.40 

16.10 

0.82 

-0.29 

4.31 

83096  TFA660446  A1 

00  PABACECTE  CABOPT  AOTO  SEA  KATIE  RELEASE 

41 

1.61 

4.66 

0.82 

-0.29 

1.25 

83096  YPA660446IAI 

00  PARACEOTE  CABOPT  AOTO  SEA  BATES  RELEASE 

8 

1,38 

2.49 

0.82 

-0.29 

0.67 

J 

83097  YCA560771 

Al  AIR07A5  4  7B4  BOBE  RACES  BOD 

0 

83097  YCA560771 

A2  ABB07A5  A  7B4  BOBB  RACES  BOD 

0 

83098  ACI50C059 

Al  IBSTAL  COLLIBS  VIR3 1 /ADF60/SPI - 40 1C  FLT  DIE  S 

•V 

83098  ACH5CC O't  1 
83098  ACB50008: 
8309?  ACB500062 
83058  ACB5CCG65 
83098  ACB500086 
8309s  ACB5000E7 

00  BAC/ACCESSOEIE2  SEC.7EHT  D  BOSE/FIBE  DETECT 

1  00  BAC/ACCESSOBIES  SEC.YEB!  DF.BCSE/FIBE  DETECT 

A1  P1LOT/COFILOT  SBOOLDEB  BABBES5  BESTBAIBT  STS 

A1  I  BET  ALL  BE*  CABIB  PBE3S0BE  COBTOBL  STSTEB 

A1  INSTALL  LITTOB  LTB211  OBEGA  BAYIGATIOB  STSTEB 

A1  IBS!  OF  SOLID  STATE  IBYEETEB 

33 

1.06 

3.07 

0.81 

-0.30 

0.76 

83101  AIE50029E 
63001  AHE5C0296 

OC  IBETL  OF  BOPIFIEF  APN/17 1 ( Y JBADAP  ALT1B.STS. 

1  00  IBSTl  OF  MODIFIED  APB/171(Y)BADAB  ALTIB.  STS. 

115 

0.73 

3.09 

0.61 

-0.30 

0.76 

83101  AEC5004CE 

Of  MODIFIED  APB-171  8ADAF  ALTIBETEB  STSTEB  IBSTL 

229 

0.51 

2.64 

0.61 

-0.30 

0.65 

63101  TCA542692 

A1  AB/APB171  BADAB  ALTIBETEB  BOD/BAHS 

53 

2.72 

3.23 

0.97 

-0.C4 

2.64 

83101  TCA542692 
83101  YEP542ES2 

B1  AB/APB171  BADAE  ALTIBETEB  HOB/BABS 

02E2  APB-171(Yi  BECEIYEB  IBITTEB  BOD 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

83 1C  1  7EB54269L  02E2  APH-171(Y)  8KCIIVEF  IB1TT8F  BOD 

83101  YET542652  02E2  APB-171(Y|  EgCIIVEE  IKITTEE  BOD 

83101  VYB542692  02E2  APH-17HY)  BECEIYEB  IBITTEB  BOD 

83101  VHD5426 92  02E2  4PB- 171 ( V )  BECEIVEF  IBITTEB  BOD 

83101  VCB542692  02E2  APK-17KY)  BECEIYEB  IBITTEF  BOB 

83101  YBB5426S2  02E2  APN-1?1(Y)  BECEIYEB  IBITTEF  BOD 

83101  YSC542692  02E2  AP»-171(Y)  BECEIYEB  IBITTEB  BOD 

83104  YAF54269 1  A1  ABC-5 1A  BECEIYEB  I-BITTEB  BOD 

83104  TCA542691  A1  BT743B/ABC5 1A  BELIABILITT  HAINTAIHABIL1TY  5 

83104  VFP54269 1  A1  ABC-51A  BECEIYEB  I-BITTEB  BOD 

83104  YBB542691  A1  ARC-51A  BECEIYEB  I-BITTEB  BOD 

83104  YPB542691  A!  ABC-514  BECEIYEB  I-BITTEB  BOD  1  8.00  8.00  0.97  -0.04  6.54 

83104  YH0542691  A1  APC-51A  BECEIYEB  I-BITTEB  BOD 

63104  YAE542691  A1  ABC-51A  BECEIYEB  I-BITTEB  BOD 

83104  YAE542E9I  02A2  ABC  51A  BEC/IBITTEB  BOD 

83104  YHB542651  02A2  AFC  51A  BEC/IBITTEB  BOD 

831C4  YPB542691  02A2  AFC  51A  BEC/IBITTEB  BOD  1  1.00  1.00  0.97  -0.04  0.82 

83104  YAF54269I  02A2  ABC  51A  BEC/IBITTEB  HOD 

83104  YHD54269  1  02A2  ABC  51A  BEC/IBITTEB  BOD 

83104  7FP542E91  02A2  ABC  51A  BEC/IBITTEB  BOD 

83104  TCA342691  02A2  BT743E/ABC51A  BELIABILITT  HAIHTA1HABLITT  0 

83104  YHF54269 1  03A3  ABC-51A  BEC/I-H1TTEB  BOD 

83104  YAF542691  03A3  ABC-51A  BEC/I-BITTEB  BOD 

83104  YFP54269 1  03A3  ABC-51A  BEC/I-BITTEB  BOD 


83104  YH0542691  03A3  AFC-51A  BEC/I-BITTEB  BOD 


83104  YPE542691 

03A3  ABC-51A  BEC/I-BITTEB  HOD 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

83104  YCA54269 1 

03A3  BT743B/ABC51A  BELIABILITT  BA1BTA1BABILITT 

0 

83104  YAE542691 

03A3  ABC-51A  BEC/I-BITTEB  HOD 

83104  YCA54269! 

04A4  BT743B/ABC51A  BELIABILITT  HAIBTAIBABLITY 

0 

83104  YFF542691 

04A4  PBB-AHF  ABC-51A  BOD 

63  104  YH05 4269  1 

04A4  PBB-AHP  ABC-51A  HOD 

'•  83104  YHB542691 

04A4  PB6-ABP  ABC-51A  BOD 

-•I  83  104  YPB542691 

04A4  PBB-AHP  AFC-51A  HOD 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

83104  YAE542691 

04A4  PBB-AHP  ABC-51A  HOD 

83104  YAF542691 

04A4  PBB-AHP  ABC-51A  BOD 

83104  YPB54263  1 

05A5  IECB  TOBEB  ABC-51A  HOD 

1 

4.00 

4.00 

0.97 

-0.04 

3.27 

83104  YAE5426S1  05A5  BECE  TOBEB  ABC-51A  BOD 

83104  YB0542691  05A5  BECE  TOBEB  ABC-51A  BOD 

83104  YFP5426S1  05A5  BECE  TOBEB  ABC-51A  BOD 

83104  YAF54263!  05A5  BECE  TOBEB  ABC-51A  BOD 

83104  YCA54269 i  05A5  FT743B/ABC51A  BELIABILITT  BAIBTAIBABLITT 


L 


ip 


»' 


E c  1 C 4  fir: 41651 
83104  TCA542651 
83104  VFP: 42651 
8 3 1 C 4  ?HC34265 1 
83104  VFE64265: 
83104  TER542691 
85104  VAE542651 
83104  VAF542691 
83108  ICA5427G5 
83106  YCA542705 
83106  FEB5427C5 
83111  ICA5427G3 
83114  YHB500297 
83114  ABBS032S7 
83114  ABC5G04G5 
83114  TCA542658 
83114  TCA542658 
83114  YCA54265 8 
83114  YCA542656 
83114  YCA542658 
83114  YCA542658 
83114  YCA5426B8 
83114  YCA542658 
83114  YBBB42658 

83114  FHC542658 

83115  AEE50C324 
83117  AHA50C 189 
83117  AHA50G169 
83117  AHA50G169 
83117  VHT5G016S 
83117  ABA5CD19G 
83117  ABA5C0190 
83117  ABA50C190 
63117  YHT5G0 1 90 

83119  YCA5429 23 

83120  APH500705 
83120  AFW5007 051 
B3120  AFM50073! 
83120  YGA624476 
83123  AAF500439 
83123  AAF50043& 
83123  AAF500439 
83123  AAF5C0439 

83125  ASB5O0194 

83126  TCA542737 
83126  TCA542137 
83126  YCA5 4 27 37 
83126  TCA54273? 

83126  TGA624371 

83127  ASB500197 

83129  AAC500656 

83130  AAB500508 
83130  AAB500509 


05A5  MCE  TOhtE  AEC-51A  BOL 
06A6  ET"43E/AEC5!A  BELIAEILI7Y  HAINTAIHAEILITT 
06A6  BA  1  (i  CHASSIS  AEC-51A  BOB 
06A6  BAIK  CEASSIS  ABC-51A  BOD 
06A6  BA1B  CHASSIS  ABC- 5 1A  BOD 
06A6  HA  IE  CHASSIS  ABC-51A  BID 
06A6  RATE  CEASSIS  ABC-51A  BOD 
06A6  HAIE  CHASSIS  ABC-5 1 A  HOE 
A1  ID663C/0  BDEI  HOI'  TO1  105631/0 
El  ID663C/C  BDEI  HOD  TO  ID663D/0 
El  BDEI  ID  663C/0 

A1  SECOSE  IABB0H  BAE'D  OBBEBEIBE  CAE  TACAHO  STS 
00  APE-182  BADAP  EAT  SET  HOD 
00  HOD  OE  APE-182(V)8ABA8  EAVIGAT10E  SET 
00  HOC.  OE  APN- 182( Y jDOPPLIB  BADAP  STSTEH 
A1  AE/APE-182  8ELAHAIET  IHPBOTEHEET 
A2  AE/APE-182  8ELAHA1HT  IHPBOTEHEET 
A3  AE/APE-182  BELAHAIST  IHPBOTEHEET 
B1  AE/APE-182  BEL&HAIET  1HPBOVEHEE' 

B2  AE/APE-182  BELiKAIET  IHPBOTEHEET 
B3  AE/APE-182  HELAHAIET  IHPROTEHEET 
B4  AE/APE-182  HELAHAIET  IHPBOTEHEET 
B5  AE/APE-182  EELAHAIET  IHP807EHEE! 

El  APE- 182  HADAP  IHPPO? 

E2  APE-180  AADAP  IHPPO? 

A1  IT-75  PABIHILL  SECOBE  VOICE  EQOIP  IESTAL  E-2C 

A1  IESTL  APR- 44 ( ? ) 3  BADAP  EAEEIEG  STSTEH 

HI  IESTL  APB-44 ( Y ) 3  BADAP  EABEIEG  STSTEH 

B2  IESTL  APR-44 ( Y ) 3  BADAP  EAEEIEG  STSTEH 

El  APB-44(V]3  BADAB  BARRING  STS 

A1  IESTL  Of  APR- 44 ( Y ) 3  BADAB  EABEIEG  STSTEH 

B1  IESTL  0?  APR-441  V } 3  BADAB  EABEIEG  STSTEH 

B2  IESTL  OP  APF -44 ( V ) 3  BADAB  EABEIEG  STSTEH 

El  BADAB  EABEIEG  STS 

A1  T1487/ALT41  HIGH  FREQ  HOIS!  CARD 

A1  GOB  GAS  POBGE  DB.POD  SCBEEES, IESTL  Of 

A1  GOE  GAS  POBGE  DB.POD  SCBEEES, IESTL  Of 

A1  BEDESIGE  GOE  GAS  POBGE  DOOR 

A)  GOE  GAS  POBGE  DOOR 

A1  TP-41  EEG  IESTAL  TA-7C/EA-7L 

fil  TP-41  EEG  IESTAL  TA-7C/EA-7L 

B2  TP-41  EEG  IESTAL  TA-7C/EA-7L 

B3  TF-41  EEG  IESTAL  TA-7C/EA-7L 

A1  HOD  LEAD  EDGE  FLAP  COEEECT  LIEI 

A1  AE/ASA62  TATICAL  DISPLAT  STS  SEA  IHPBOTEHEET 

A2  AE/ASA82  TACTICAL  DISPLAT  STS  SBA  IHPBOTEHEET 

B1  AE/ASA82  TACTICAL  DISPLAT  STS  SBA  IHPBOTEHEET 

B2  AE/ASA82  TACTICAL  DISPLAT  STS  SBA  IHPBOTEHEET 

A1  AH/ASA82  TACTICA.  DISPLAT  STS 

A!  HLG  APT  TORQUE  TUBE  ASST  PIE  SOFT  HOD 

A1  T1SAC  GEEEBATOB 

A1  ST10CT0BAL  LIFE  IHPBOTEHEET 

A1  PLIGHT  DATA  PATIGOE  LIFE  TBACE1EG  1ECOBDEB 


ATE  POP  L.  COPTE  BETA  CAH'lC-1. 


.00  8.00 


8.00 

8.00 

0.97 

-0.04 

6.54 

5.00 

6.17 

0.81 

-0.30 

1.52 

2.92 

11.76 

0.81 

-0.30 

2.90 

3.56 

18.57 

0.81 

-0.30 

4.56 

6.10 

7.24 

0.97 

-0.04 

5.91 

6.24 

7.58 

0.97 

-0.04 

6.19 

7.91 

9.21 

0.97 

-0.04 

7.52 

3.00 

3.09 

0.97 

-0.04 

2.53 

5.76 

6.36 

0.97 

-0.04 

5.20 

20.00 

20.99 

0.97 

-0.04 

17.15 

10.13 

11.79 

0.97 

-0.04 

9.63 

4.00 

4.12 

0.97 

-0.04 

3.37 

4.00 

4.00 

0.97 

-0.04 

3.27 

18.34  88.06  0.81  -0.30 
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1 

$ 

s 


* 

1$ 


1 

.V 


OS  I  FI  TDi 

TITLE 

ST? 

AYE 

FOB  L. 

COFYE 

BETA 

cap 

8313i  AAEiOlir 

41  CATAPULT  BCOE  SOPPotT  STBIC’PFE  BIDES ICN 

83  133  AEBSOli-tw 

A1  SHELF  ASS?  (FIRE  NALL)  ELECT  CONNECTS*: .BEPLA 

49 

77.20 

252.03 

0.61 

-0.30 

62.15 

83132  AEti:::*: 

A2  SEEL?  ASSY  (FIBEWLL)  ELECT  CONNECTOR: , BEPLA 

49 

35.51 

115.92 

0.61 

-0.30 

28.59 

83133  AEB: Ill: 

B1  SHELF  ASS:  (FIBENALL-  ELECT  CONHECTOBS.EEFLl 

83135  483:114;. 

41  YAPOB  CYCLE  SYSTEB  EOT  GAS  BYPASS  BOD. 

83136  ABC:0141: 

00  YH-3D  COCLING  OF  TAIL  CONE  AY10NICS 

83137  YCA542714 

41  COAXIAL  ATTSNTCATOB  IFF  INTEEBOGATOB  WIPING 

0 

83139  AFP500667 

41  BENIEE  AFT  COCKPIT  IN  BF-4E  A/C 

29 

838.25 

2333.22 

0  81 

-0.30 

575.36 

83139  AFF5C066’ 

A2  BENIFE  AFT  COCEFIT  BF-4E 

21 

521.38 

1315.56 

0.81 

-0.30 

324.42 

83135  AFP500667 

A3  BENIEE  AFT  COCEFIT  BF-4B 

13 

655.00 

1428.50 

0.81 

-0.30 

352.27 

83141  APB5C0444 

A!  INSTAL  SATCOB  IN  YF-3A  A/C 

1 

970.00 

970.00 

0.81 

-0.30 

233.21 

83142  ABA5C317: 

41  AM/ABC- 186 (V )  BADIO  TBANCEIYEF  INSTAL 

184 

5.87 

28.65 

0.81 

-0.30 

7.06 

83143  APB500446 

41  BLG  DOOB  BETBACT10N  CYLINDER  SOP!  FITTING 

453 

5.94 

36.10 

0.61 

-0.30 

9.40 

83145  ABI505332 

41  INC  BIL-B-83282  BYDBAOLIC  FLOID 

60 

2.13 

7.41 

0.81 

-0.30 

1.83 

83146  YBC500332 

El  INC  OF  BIl-E-83282  BYDBAOLIC  FLUID 

83145  YB0624213 

41  INC  OF  BIL-B-83282  BYDBAOLIC  FLOID 

83145  YGA624213 

41  INC  OF  BILB63282  BYD  FLOID 

0 

83146  ABI510067 

41  IBPY  BAIN  GB  LOCENOTS/NASBEBS 

83147  AEB500111  B 

00  EITEBNAL  ENGINE  AEBOB 

315 

1.85 

10.64 

0.81 

-0.30 

2.62 

8314E  ABC50C396 

41  AN/ ARC  - 1 86 ( Y )  YBF  BADIO  INSTALLATION 

99 

31.63 

127.86 

0.81 

-0.30 

31.53 

83148  YCA542773 

41  AN/ANN4  FCZI  FONCTION  CONTBOL  FACEPLATE  BEFL, 

173 

1.99 

2.49 

0.97 

-0.04 

2.04 

8314:  YCA542773 

A2  AN/ANN4  FOZE  FONCTION  CONTBOL  FACEPLATE  BEPL 

184 

1.93 

2.43 

0.97 

-0.04 

1.98 

83146  YCA542773 

B1  AN/ANN4  FOZE  FONCTION  CONTBOu  FACEPLATE  BEPL 

0 

83146  YCA54277- 

B2  AN/ANN4  FOZE  FONCTION  CONTBOL  FACEPLATE  BEPL 

0 

83148  YCA542774 

41  AN/ANN6  FOZE  FONCTION  CONTBOL  FACEPLATE  BEPL 

96 

1.46 

1.78 

0.97 

-0.04 

1.46 

63148  YCA542774 

B1  AN/ANN8  FOZE  FONCTION  CONTBOL  FACEPLATE  BEPL 

0 

83149  ABB600267 

41  TAIL  BOTOB  BEABING  BEADINESS  IBPYBT 

83149  ABB500289 

41  IBPY  B2  PYLON  4  BOB1ZONTAL  STABILIZES  BOOST 

137 

1.12 

4.98 

0.81 

-0.30 

1.23 

83149  ABE500289  B1  IBP?  B2  PYLON  4  BOBIZONTAL  STAB1L1 ZIP 

83149  AEB500269  1  00  IBP?  B2  PYLON  4  BOB1ZONAL  STABILIZE 

83149  ABB50C290  41  IBPBVKT  TO  H2  TAIL  FOTOB  GEARBOI  BOOSING 

83149  ABB50029C  B1  IBPBYHT  TO  H2  TAIL  80T0B  GIABBOI  BOOSING 

83149  TBB500290  El  TAIL  BOTOB  GEABBOI 

83149  ABB500290  1  00  IBPBVKT  TO  B2  TAIL  BOTOB  GEABBOI  BOOSING 

83149  ABB500306  A1  EA-ELEI  BAIN  DBIYE  SBAET  ASSEBBLT 
83149  ABB500310  41  BAIN  GEABBOI  LONG-TEBB  IBPBOYEBENT  CBANGES 

83149  YHB50G310  El  SB2F  BAIN  GEABBOI  LONG  TEBB  IBPBOYEBENT 

83149  AEB5C031C  1  00  BAIN  GEABBOI  LONG-TEBB  IBBPOYEBENT  CBANGES 

83149  YHB500310  1  El  SB2E  BAIN  GEABBOI  LONG  TEBB  IBPBOYEBENT 

83149  AHB5G0324  41  STBOBE  ANTI-COLLISION  LIGBT 

83149  ABBS  10022  41  BAIN  GEABBOI  ASSY  READINESS  IMP?  CBANGES 

83149  AEB510G22  B1  BAIN  GEABBOI  ASSY  READINESS  IBP?  CBANGES 

83149  ABB510022  1  00  BAIN  GEABBOI  ASSY  READINESS  IBPY  CBANGES 

83149  ABB510023  41  TAIL  BOTOB  BEABING  BEADINESS  1BPVBT 

83149  AHB510C23  B1  TAIL  BOTOB  BEABING  READINESS  IBPYBT 

83149  ABES  10024  A1  IBPBYBTS  TO  TAIL  BOTOB  GEABBOI  BOOSING 

83149  ABB510024  81  IBPBYBTS  TO  TAIL  BOTOB  GEABBOI  HOOSING 

83149  ABB510024  1  00  IBPBYBTS  TO  TAIL  BOTOB  GEABBOI  BOOSING 

83181  AAC50G644  41  COONTING  ACCELEBOBETEB  GBOOP  INSTAL 

83151  AAC500644  42  COONTING  ACCELEBOBETEB  GBOOP  INSTAL 

83151  AFN50G70C  A1  STB0CT014L  BOD  (A/C  98  FATIGOE  TESTING) 

83151  AFB500TOL  Cl  STBOCTOBAL  BOD  (A/C  98  FATIGOE  TESTING) 

83151  AFN50G7C1  41  FOSELAGE  STATION  532.5  Y  FITTING  REDESIGN 


141  1.42  6.39 


1  5900.00  5900.00  0. 


-0.30  1.57 


-0.29  1580.71 


463 

233.63 

1510.89 

0.81 

-0.30 

372.55 

474 

30.86 

200.86 

0.81 

-0.30 

49.53 

iF£iCC4f  2 
AjiiduC.  Gt 

AF«:CCi7C2 
iFi«50C  7Cc 
AF»tlC7C-4 

imwH 

AFM5&::7G4 

AFN5G07U 

ir*joo?i8 

irusooTie 

AF'*i5C*C:i2 
Hi  iGC?22 
4FW0C722 
AFN50C722 
4FN500722 
AFWJCC722 
AFH5GC722 
AFW50G7  2  2 
AFW600 • 22 
AFWbC:722 

Artl&0C?22 

AFN5G0722 

AFH50C722 

AFM60072S 

AFW502733 

AFW6GC737 

VAG5GC161 

AHC510045 


PROVISIONS  FOR  HE-8  KOI  6  BOCEET  SIGHT 


3CT  SAIL  CEG  FI  A.CHINOR  TO  TITANIOH 


NACELLE  ASSEMBLY  HOD 

NACELLE  ASSEMBLY  SOD 

NACELLE  ASSEMBLY  HOD 

FIN  ASSEMBLY  INTEEFEBENCE  FI!  FASTENERS 

FIN  ASSEMBLY  INTEBFEBENCE  FIT  FASTENERS 

FIS  ASSEMBLY  INTERFERENCE  FIT  FASTESEES 

ACCESS  PANEL  4  DOOR  FASTENER 

STATION  569  NACELLE  BGLIEEAD 

STATION  569  NACELLE  BOLEIEAD 

EN?  CONTROL  SYS  DOCT  HAT  CHANGES 

ENi  CONTEOL  STS  DOCT  HAT  C1ANGES 

ENV  CONTROL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

ENT  CONTROL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

ENV  CONTROL  STS  DOCT  Hi?  CHANGES 

ENV  CONTROL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

ENV  CONTEOL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

ENV  CONTEOL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

ENV  CONTEOL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

ENV  CONTEOL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

ENV  CONTEOL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

ENV  CONTEOL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

ENV  CONTBOL  STS  DOCT  HAT  CHANGES 

F.S.  569  NACELLE  FEAHE  HOD 

TENSION/COMPRESSION  FITTINGS,  IMP  TO 

HOD  F.S.  569  FEAHE  BLEHD  A51B27QC3  EIINFOECHT 

AV-8  CONVEESION  IN  LIED  OF  PEOCOBEHEN! 

TAIL  DEIVE  SHAFT  IHPEOVEHENTS 


T 

AVE 

FOE  L. 

CURVE 

BETA 

463 

27.68 

178.86 

0.81 

-0.30 

34 

84.71 

247.45 

0.81 

-0.30 

61 

75.41 

263.13 

0.61 

-0.30 

386 

52.22 

319.26 

0.81 

-0.30 

463 

13.04 

84.27 

0.81 

-0.30 

1 

180. DO 

180.00 

0.81 

-0.30 

81 

7.04 

26.77 

0.81 

-0.30 

380 

2.86 

17.41 

0.81 

-0.30 

81 

6.11 

23.24 

0.81 

-0.30 

1  47.00  47. 


FOB  L.  com  BETA  CAEllOO) 


8400!  AAC50064I 

84001  VAC500645 

84002  TCA542t4! 
84002  YCA54164: 

84005  YCA542T7' 

84007  AABf 03512 

84008  AAFC3CC 02 
84008  AAF500446 

84006  YCA542569 

84008  YGA623960 
84C0e  YGA62396  1 

84009  YZA61C8C5 


A1  IISTAL  CP0-14C/A  AI8  DATA  COBPOTEB 
II  CPO  14C7A  All  DATA  COHPO  IHSTAL 
A1  AN/ALP63  BEPL  OBSOLETE  TUNNEL  DIODE  ABF  ASST 
B1  AH/ALF6 3  BEPL  OBSOLETE  YONNEL  DIODE  ABP  ASST 
A1  GENSBATOB  CONTB0L  UNIT  OVEBFBEi  PBOTECTION 
A1  DST-103  IBSTAL  PBOT  FOB  AVIONICS 
A1  BEPLACE  BLEED  AIB  BANIFOLD 
A1  BLEED  AIB  BANIFOLD  BEPLACEHEHT 
A2  AN/ABG-9  P80GBA8BA8LE  SIGNAL  PBOCESSOB 
A1  AN/AWG-9  PBOGBABBABLE  SIGNAL  PBOCESSOB 
A1  AN/ANG-9  PBOGBABBABLE  SIGNAL  PBOCESSOB 
00  BLG  SHOCK  STBOT  INNEE  AILE  PISTON  ASST  BEPL 


84010  AAFSC0447 

A1  BTDBA0L1C  EXTENSION  UNITS  BEPLACE 

408 

17.72 

110. IS 

0.81 

-0.30 

27.16 

$ 

84010  AAFS00447 
84010  AAFS00447 
84010  AAF500447 

A2  HYDBAOLIC  EXTENSION  UNITS  BEPLACE 

B1  BTDBAULIC  EXTENSION  UNITS  BEPLACE 

B2  BTDBAULIC  EXTENSION  UNITS  BEPLACE 

64 

11.72 

41.49 

0.81 

-0.30 

10.23 

84010  AAFS00447 

02A3  BTDBAULIC  EXTENSION  UNITS  BEPLACE 

408 

9.25 

57.53 

0.81 

-0.30 

14.19 

• 

84010  AAFS00447 
84010  AAFS00447 
84010  AAF500447 

02A4  BTDBAULIC  EXTENSION  UNITS  BEPLACE 

02B3  BTDBAULIC  EXTENSION  UNITS  BEPLACE 

02B4  BTDBAULIC  EXTENSION  UNITS  BEPLACE 

64 

4.06 

14.38 

0.81 

-0.30 

3.55 

H 

84011  AHAS00007 

A1  BOUNTING  FOB  ABAD  FOEL/OIL  BEAT  EXCBG.BEDSGN 

IS 

1.20 

2.73 

0.81 

-0.30 

0.67 

84011  ABAS00007I 
84011  ABAS00018 

A1  BOUNTING  FOB  ABAD  FOEL/OIL  BEAT  EICBG.BEDSGN 

A1  INCOBP  OF  FUEL  TUBB1NE  BOOST  PUBPS  F-18 

12 

7.08 

IS. 08 

0.81 

-0.30 

3.72 

84011  ABA500021 
84011  ABA500026 
84011  ABA500026 
84011  ABA500027 
84011  ABA500027 
84011  ABA500C27 
84011  ABA500027 
84011  ABA500027 

84011  AHA500027 
84011  AHA50C028 
84011  AHASOOC28 
84011  ABA500034 
84011  ABA500039 
84011  AHA500039 
84011  ABA500C39 
84011  ABA500C39 
84011  AHASC0039 
84011  ABA500G39 
84011  ABA500C  39 
84011  ABA5C004 1 
84011  ABA5GG&41 
84011  ABA500041 
84011  ABA500044 
84011  ABA50G045 
84011  IBA500048 
84C11  ABAS00048 
84011  ABA500048 
840 11  ABA500053 
84011  ABA500056 


A1  ADDITION  OF  FDEL/AIB  HEAT  EXCHANGEE 
A1  AIB  TDBB/AF  BOONTED  ASST  DB  DESIGN  CBG 
A2  AIB  TOBB/AF  BOOSTED  ASST  DB  DESIGN  CBG 
41  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICE  CHANGES 
A2  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICE  CBANGES 
A3  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICI  CBANGES 
A4  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICI  CBANGES 
AS  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICE  CBANGES 
A6  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICE  CBANGES 
A7  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICE  CBANGES 
A1  AN/ALQ- 126  SOPPOBT  ASSEBBLT  F/TF/A-18 
A2  BEC/TBANS  BT-1073/ALQ-126  BOUNTING ,HQD  OF 
A1  TANE  83  DEFOEL  TUBE  FLANGE  1  MOTIVE  SNEAK  CIB 
A1  FOIL  SEQUENCE  BOD 
A2  FUEL  SEQUENCE  BOD 
A3  FUEL  SEQUENCE  BOD 
A4  FUEL  SEQUENCE  BOD 
AS  FUEL  SEQUENCE  BOD 
A6  FUEL  SEQUENCE  BOD 
A7  FUEL  SEQUENCE  BOD 
A!  TBBOTTLE  STS  SENSITIVITY  IBPBOVEBENT 

A2  TBBOTTLE  STS  SENSITIVITY  IHFBOVEBENT 

A3  TBBOTTLE  STS  SENSITIVITY  IBPBOVEBENT 

00  NING  CENTEB  4  AFT  FUSELAGE  FATIGUE  IBP 
41  FOBHABD  INBOABD  ENGINE  BOUNTS  INCBSE  NIB  THU 
A1  AUTOBATIC  A.C.  BUS  ISOLAT 
Cl  AUTOBATIC  A.C.  BUS  ISOLAT 
02A2  AUTOBATIC  AC  BUS  ISOLATION 
A1  TANE  83  DEFOEL  TUBE  FLANGE  4  BOTIYE  SIEAL  CIB 
00  BOTIVE  FLOW  FUEL  BOOST  PDBP  PBESSUBI  SNITCB 


61  17.67  61.66  0.81  -0.30  IS. 21 
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si 
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•ft 
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84:::  ah&5Cc:59 
84(11  8MS850'C 
6  4  C : 1  ABA502:C'l 

64: :i  abas- or: 

84  0  1  1  AHA5C00'5 
840  11  AHA5D0C6I 
8401  1  AHA50C07? 
84(11  AHA500C77 
84011  AHA500077 
84011  ABA500J77 
64111  4MA500078 
84C11  4HA50007&I 
84011  ABA50C0791 
84011  ABA5C00791  1 
84011  AKA5CCC8 1 
84011  AHA500062I 
84011  ABA500083I 
84011  ABA5000631 
84011  ABA5000831 
84011  ABA5000831 
84311  AHA5000631 
64011  ABA50G0831 
84011  AHA500G83I 
84011  AHA5000831 
84011  AHA503084I 
84C11  AHA500086 
84011  AHA500088I 
84011  AHA500088I  1 
84011  ABA500090 
84011  ABAS00092 
84011  AYL500229 
84011  YCA542680 
84011  YCA54268C 
84011  YCA542681 
84011  YCA542765 
84011  YCA560767 
84011  YCA560776 
84011  YCA56077  9 
84011  TCA560848 
84011  YCA560849 
84011  YGA624250 
84011  YGA624421 
84011  YZA610748 
84011  YZA610746 
84011  Y2A610774 
84011  YZA610774 
84011  YZA610775 
84011  YZA610776 
84011  YZA610778 
84011  YZA610779 
84011  T2A610780 
84011  YZA61C781 
84011  YZA6 10781 


A1  TAIL  POSITIOK  LIGHT  REDESIGN 

A1  BOTIYE  FLOS  YOEL  BOOST  P0B?  PBISSOBE  SMITCE 

A1  FATIGUE  IHPBO?ESIKTS  Y518  FGHHE6 

A1  APPROACH  LIGHTS  FLASHES  REDESIGN 

A1  FORNARD  BLG  DOOB  POSITION  SNITCH  ADDITION 

A1  L/H  BfilT  ACTOATOE  BLG , REPLACEBENT  OF 

a:  add  to  bob  bloce/horizontal  stablizeb 

A2  ADD  TO  BOB  BLOCl/HORI ZONTAL  STABLIZEE 
B1  ADD  TO  BOB  BLOCK/HORIZONTAL  STABLIZEE 
B2  ADD  TO  S3E  BLOCE/HOBI ZONTAL  STABLIZEE 
A1  BLG  SETEEAT  ACTOATOE  STBDCTUBAL  SOPPOET 
A1  ARRESTING  BOOE  FAIRING  REDESIGN 
A2  ARRESTING  BOOE  FAIRING  REDESIGN 
00  ARRESTING  HOOE  FAIRING  REDESIGN 
A1  AUXILIARY  PONEF  OBIT  REDESIGN 
A1  FOSELAGE  STEDCTOEAL  BOD 
A1  FOSELAGE  STBOCTOEAL  BOD 
A2  FOSELAGE  STBOCTOEAL  BOD 
A3  FOSELAGE  STBOCTOEAL  BOD 
A4  FOSELAGE  STBOCTOEAL  BOD 
A5  FOSELAGE  STBOCTOEAL  HOD 
A6  FOSELAGE  STBDCTUBAL  BOD 
Cl  FOSELAGE  STBOCTOEAL  HOI 
C2  FOSELAGE  STBOCTOEAL  BOD 
A1  FOSELAGE  STBOCTOEAL  BOB 
A1  INCORPORATION  OFi LEF ) DESIGN  IHPROFEHENTS 
00  DORSAL  LONGERON  EHI  SEAL.INCORP  OF 
00  DOBSAL  LOHGEBON  1BI  SEAL.INCORP  OF 
A1  GFE  BATTERY  RELAY  CONTROL  5JNIT.INCORP  OF 
A1  CENTER  FOSELAGE  STBOCTOEAL  HODIFICATIONS 
A1  COHBAT  TBBOST  INDICATION , INCORPORATION  OF 
A1  LEADING  EDGE  FLAP/CONTFOL  STIC!  C8 
A2  LEADING  EDGE  FLAP/CONTROL  STICl  CH 
00  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICI  CHANGES 
A1  BOLL  PITCH  TAN  COHPOTER  BOD 
00  BOBB  EJECTOR  RACE  BR0-33/A  BOD 
A1  BOBB  RACE  ONIT  32433  BOOE  LOCKING  STS 
41  VERTICAL  EJECTION  RACE  BRO-33  BOD 
41  BB032/A  BOBB  BACE  EJECTOR  PISTON  RETENTION 
41  BB033/A  BOBB  BACE  EJECTOB  PISTON  RETENTION 
00  THROTTLE  STSTEB  SENSITIVITY  IMPROVEMENT 
41  HORIZONTAL  INDICATOR  PSEFOBBANCE  IBP 
00  REDESIGNED  HOONTING  FOR  AHAD  FUEL/OIL  BEAT  E 
41  REDESIGNED  HOONTING  AMAD  FOEL/OIL  BEAT  IICB 
4!  AIRFRAME  MOUNTED  ATC  DB  DESIGN  CHANGE 

B1  AIBFBABE  BOONTED  ATC  DB  DESIGN  CHANGE 

00  AIBFBABE  BOONTED  ATC  DB  DESIGN  CHANGE 

00  AIBFBABE  BOONTED  ATC  DB  DESIGN  CHANGE 

00  LEADING  EDGE  FL4P/COITHOL  STICl  CHANG! 

00  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICl  CBANGIS 
00  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICi  CHANGES 
A1  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICl  CHANGES 
B1  LEADING  EDGE  FLAP/CONTBOL  STICI  CHANGES 


GTY  AVF  FOB  L.  COBVE  BETA  CAP! 1  Du ; 


84  4.86  18.68  0.81  -0.30  4.61 


147  4.69  21.40  0.81  -0.30  5.26 


290  78.62  440.66  0.81  -0.30  108.67 


3.33  3.50  0.97  -0.04  2. 


6.72  20.08  0.82  -0.29  5.38 

6.88  18.87  0.82  -0.29  5.06 


1.00  1.00  0.82  -0.29  0.27 


1.00  2.79  0.82  -0.29  0.75 


f 


8401!  YZA61C783 
8401  1  meiO  79c 
84011  YZA610603 
64011  YZAE10818 
84011  YZA61C820 
84011  TZA610821 
84011  YZA6 10637 
84011  YZA610838 
84011  TZA610853 
84011  YZA610E82 

84013  AYE5C0CS5 

84014  ATL500224 
84014  AYL50G234 
84014  AYL50C242 
84014  ATL5G025CI 
84014  AIL500255 
84014  AYLS0G257 
84014  AYL50C258 
84014  AYL5C0289 
84014  AYL500260 
84014  AYL300264 
84014  A YL50G263 
84014  AYL500265 
84014  AYL50027G 
84014  AYL500271 
84014  AYL500272 
84014  AYL800273 
84014  AYL500275 
84014  AYL500276 
84014  AYL800278 
84014  AYL500279 
84014  AYL500264 
84014  AYL500285 
84014  AYL50C286 
84014  AYL500287 
84014  AYL500288 
84014  AYL3C029G 
84014  AYL930013 
84014  AYL930020 
84014  AYL930028 
84014  AYL930C30 
84014  AYL93003  1 
84014  YCA542996 
84014  YCA5429S9 
84014  TCA54300C 
84014  YCA543001 
84014  YCA543031 
84014  TCA543032 
84014  TCA543095 
84014  YCA860462 
84014  YCA860463 
84014  TCA56084] 
84014  TCA560842 


QTY  AYE 


A!  HLG  SIDE  BBACI  BEEF-UP  BOTBESS  TBBEAD  BET 
A1  EOEL  SE4  BOt 

A1  TEBOTTLI  (|UICE  DISCONNECT  CONTBOu  CHIT  BOD 
A!  FOEL  TURBINE  BOOST  POBFS  OPDATE 
A1  F- 16  TANK  3  DEFOEL  TOBE  FLABGE  A  BS  CIBCB1T 

A1  F- 18  TABS.  3  DEFOEL  TOBE  ELABGE  A  BS  CIBCOIT 

A1  SIIC  COBTBOL  YALYE  BOD 
A1  LABL1BG  GEAB  COBTBOL  HANDLE  BOD 
A1  AOI  POBEB  OBIT  BEDES1GB 
A1  BOSE  A  BAIB  WHEEL  TIBE  PBESSOFE  GOAGE  REMOVAL 
A1  1BSTAL  AN/APB-39(V;  AND  AB/ALQ-144 
A1  ABFL1FIEB  COBTBOL  EBC  EBBABCE 
A1  RADAR  ALT1BETEB  A  OPDATE  ANLS 
00  BADAE  ALTIBETEE/IBPBOYED  ABTEBBA  AN/APB-194 
03A1  WATER  INJECTION  POBP  PBOTECTIOB  STBAP, INSTL 
A1  WINDSHIELD  TRANSPARANCY  PABEL 

A1  BCS  CLABP  BOLT  CHANGE 

A1  OBOGS  AIBEBABE  PBISSOBE  SEGOLATOB 

A1  2SBB  GOB  A  ABBO  PAIS 
A1  A/C  BOLTS  FOB  STBAEES/GOHS 
A1  AILEBOB  SEBVOCYLINDIB  POBT  CBABGE 
A1  IBPBOVE  FLIGHT  COBTBOL  CABLES 
A2  IHPBOYE  FLIGHT  COBTBOL  CABLES 
A1  BEACTIOB  COBTBOL  SYS  SOLEBOID 
A1  EBVIBOBBEHTAL  COBTBOL  STS  LOCYEB  BOD 
A1  AVIONICS  COOLING  FAB  BEPLACEBEBT 
A1  LANDING  GEAB  COBTBOL  BABBLE  BOD 
A1  PBACT1CE  BOBB  CABBIAGE  OB  TBIPLE  EJECT  RACES 
Al  IBPROYE  ANTI-SKID  STS  PEBFOBBABCE 
A1  BODDEB  SHOCK  STABILIZATION  STRIPS 
AI  GENERATOR  WARNING  LIGHT 
Al  ANTI-G  VALVE  BEPLACEBEBT 
Al  ECS  COBP.  BOD. FOB  CHEW  STATION  COOLING  IBPBOV 
00  THROTTLE  GRIP  MODIFICATION 
Al  INCBOP.DOAL  AIRSPEED  SENSOR  THBUSTEB  AEBING 
Al  INCREASED  VOLTAGE  TO  AIB-9  PWB  CIRCUITS 
Al  BUDDEB  HINGE  IBPBOVEBENTS , INCOBPOBATION  OF 
00  DIGITAL  DATA  COBPOTEH, RELOADING  OF 
Al  IBPBOVE  BOLL  BATE  RESPONSE  AT  HIGH  SPIED 
Al  INHIBITION  OE  STALL  NABBING  TONE 
00  OBNIBUS  IV  SOFTNABE  CHANGE 

00  OBNIBUS  IV  SOFTNABE  CHANGE 

Al  PiACTICE  BOBB  CBAGE  ON  TBIPLE  EJECT  BACKS 
Al  PRACTICE  BOBB  CBAGE  ON  TBIPLE  EJECTION  RACE 

Al  PBACTICE  BOBB  CBAGE  ON  TBIPLE  EJECTION  BACK 

Al  ANTI  SKID  STS  IBP 

Al  GIN  LIGHT  A  AVIONICS  COOLING  FAN  COBTBOL 

Al  SIN  LIGHT  A  AVIONICS  COOLING  FAN  CONTROL 

00  FUEL  QTY  PBOCESSOB  IBPROVEBENT 

Al  25HH  GOB  A  AHHO  PAE 

Al  25BB  GUN  A  AHHO  PAK 

Al  25HB  GUN  ABBO  PAIS  IBPHOVEBENT 

Al  BOLT  GRIP  STABDARDiZATION 


AVE 

FOB  L. 

COBVE 

BETA 

CAE  ICC) 

12.09 

24.00 

0.82 

-0.29 

6.43 

1.00 

1.00 

0.81 

-0.30 

0.25 

0.10 

0.37 

0.81 

-0.30 

0.09 

1.62 

6.07 

0.81 

-0.30 

1.60 

48C.00 

480.00 

0.81 

-0.30 

118.37 

260.00 

260  00 

0.81 

-0.30 

64.12 

1.00  0.97  -0.04  0.82 


1.08  0.82  -0.29  0.29 


84014  TCA560643 
84C14  YC 486088? 
64014  YCAOeioS: 
84014  YC455Cec ? 
84014  YCA56D6'! 
64014  Kmn 
84C14  YGA62 4435 
84014  TGA624436 
84014  TGA62452C 
84014  YGA624 5 2 1 
84014  YGA62467 2 
84014  YGA624673 
84014  YPA660501 
84014  YZA610831 
84014  TZA610644 
84C14  YZA610873 
84014  YZA610874 
84014  YZA6 10875 
84014  YZA610876 

84014  YZA610876 

84015  ATL500212 
84015  AYL500212 
84015  AYL500212 
84020  ABA500197 

84020  TCA560808 

84021  YCA542766 
84027  AEE500330 
84027  1CA543054 
84029  AYB5000S 3 
84031  AAE500553 
84031  AAE500553 
84034  AAE500560 
84034  AAE500563 

84034  AAE500563 

84035  APB500460 
84035  APB50046C 

84035  APB500460 

84036  AAC500650 
84036  YCA542855 
84036  YGA624375 
84041  AEP500673 
84041  YCA542662 
64041  YGA624338 

84041  TGA624339 

84042  AFZ500012 
84042  AEI500013 
84042  AEI500014 
84042  Ari500015 
84042  AEI500016 
84042  AEI500017 
84042  AFZ5000 18 
84042  AEI500019 
84042  IPA660463 


A1  ASM'.!  PAE  STB9CT0RE  BOD  BOOT  STANDARDIZATION 

A1  25SM  GCN  ELECThOKIC  COKTECL  UNIT  SOFTWARE  IBP 

A!  25BE  GUK  PEED  SYS  ACCESS  LINEAGE  STOP 

A1  25BB  GOh  LOADED  ATTACB8ENT  EuLLEF  GOIDE 

A1  SIDEWINDER  INCR  VOLTAGE  TO  PNER  CI8C01T 

A1  SIDEWINDER  INCB  VOLTAGE  TO  PNEE  CIBCOiT 

A1  SEHOVI  OBOGS  AIRFRA8F  P8ESS0BE  BEGOLATOE 

A1  IBPBQVE  BOLL  BATE  BESPONSE 

A1  PBACTICE  BOBB  CBAGE  ON  TBIPLE  EJECTION  BACE 

A1  PBACTICE  BOBB  CBAGE  ON  TBIPLE  EJECTION  BACE 

CO  V-8  EOEL  QOAHTITY  PBOCESSOB  IBPB07EBENT 

00  7-8  EOEL  QDAHTITY  PBOCESSOB  IBPB07EBENT 

00  AN/0BT33A  BADIO  BEACON  BBACEET  ASS?  BOD 

00  INELIGET  BEEOELING  PBOEE  NOZZLE  BEPLACEBENT 

A1  AILEBON  SERTOCYLINDEB  BOD 

00  TBBOTTLE  GBIP  BOD 

A1  ECS  CREW  COOLING  EQUIP 

A1  ECS  CREW  COOLING  EQOiP 

A1  ECS  CBEN  COOLING  EQUIP 

A3  ECS  CBEN  COOLING  EQOIP 

A1  TACAN  AN/ABN-118  INSTAL 

A2  TACAN  AN/ABN-118  INSTAL 

A3  TACAN  AN/ABN-118  INSTAL 

A1  PROVIDE  BELLEIBE  WEAPONS  SOBSYSTEK 

A1  BBO  20/234BAE  79/37  BISSILE  LAONCBEB 

A1  DIGITAL  STIBGLATED  DOPPOLEB  GENEBATOB 

A1  ABC-182  OBF/VBF  BADIO  SETS  INC 

A1  AN/ABC182  BADIO  BOD 

A1  STBOBE  ANTI-COLLISION  L1GBT  INSTAL 

A1  AN/ARC-199  BADI0/PB07ISI0NS 

A2  AN/ABC-199  BADIO/PBOVISIONS 

A1  STANDARD  CENTRAL  AIR  DATA  COBPOTEB  CP0-140/A 

A1  STANDARD  CENTRAL  AIB  DATA  COBPOTEB 

A2  STANDABD  CENTBAL  AIB  DATA  COBPOTEB 

A1  LANDING  GEAR  WARNING  STS  IBPBOVEBENTS 

A2  LANDING  GEAR  WARNING  STS  IBPB07IBENTS 

A3  LANDING  GEAB  WABNING  STS  IBPBOVEBENTS 

A1  AN/AGB-65  BAVEBICE/INSTAL  COBCOBNT  N/AVC-2859 

At  AN/AGN65  BATERICE  STS  PROVISIONS 

A1  AN/AGB65  BAVEBICE  STS 

A1  FORWARD  LOOSING  BADAB  APQ-99  IBPBOTEBENT 

A1  APQ99  FOBWABD  LOOEING  BADAB  IBP 

A1  APQ99  IBPBOVEBENTS 

A1  APQ99  IBPBOVEBENTS 

00  SELF  LOCEING  NOTS.1NSTL  OF 

00  INSTALLATION  OF  POWERED  INERTIA  BEIL 

A1  EJECTION  SEAT  IIEBTIAL  IEEL 

SO  BLG  CONNECTING  LI8E  AND  PIN  BODIFICATION 

Al  CANOPT  ACCESS  DOOR  REDESIGN 

00  AILEBON  CIITEBING  8ECE  SOP  BEPLACEBENT 

00  ANGLE  Of  ATTACE  ADAPTOR  PLATE  INSTAL 

Al  FLAP  STS  WISING 

00  BODEL  1100  AOTO  PABACHOTI  RELEASE  FIRING  PIN 


QTY  Avi  FOE  L.  C087R  BETA  CAE \ 10 


42  8.96  26.14  0.82  -0.29  7. 


.82  -0.29  0. 


0.66 

3.99 

0.81 

-0.30 

0.73 

2.72 

0.81 

-0.30 

36.13 

157.53 

0.81 

-0.30 

50.58 

213.44 

0.81 

-0.30 

62.23 

328.03 

0.81 

-0.30 

4.00 

4.00 

0,97 

-0.04 

6.00 

8.00 

0.82 

-0.29 

7.15 

15.60 

0.81 

-0.30 

20.00 

27.93 

0.81 

-0.30 

3.25 

6.92 

0.81 

-0.30 

1.62 

3.52 

0.81 

-0.30 

84041  TPA660464  00  P5E/F  MOD 

84C43  AFitr-OOT C ?  0141  RAIN  BIMOTAL  VALVE  SPRING  MOL' 

84043  AFNjGO'CS  0241  R4IN  REMOVAL  VALVE  SPRING  NOD 

84043  AfH5DD7G:  02R!  RAIN  REMOVAL  VALVE  SPRING  NOD 

84043  AFH500’13  0141  AFT  NACELLE  FRAME  HOD 

84045  AFE&GCT1D  0142  AFT  NACELLE  FRAME  HOD 

84045  AFN56C710  02A1  AFT  NACELLE  FRAHE  HOD 

84045  AFN5C0310  C2A2  AFT  NACELLE  FRAHE  HOD 

84046  YCA56CT77  A1  P1CT0FLAS1  EJECTOR  RACE 

84048  YCA54264C  A1  AN/ALR66  RETROFIT 

84048  TCA54184C  Bl  AN/ALR6E  RETROFIT 

84051  AAE50L552  A1  RETROFIT  INSTAL  ALR-67  STS 

84051  AAE500552  A2  RETROFIT  INSTAL  ALR-67  STS 

84051  AAE500552  A3  RETROFIT  INSTAL  ALB-67  STS 

84051  AAE500552  A4  RETROFIT  INSTAL  ALR-67  STS 

84051  AAE500552  Bl  RETROFIT  INSTAL  ALR-67  STS 

84051  AAE500552  B2  RETBOFIT  INSTAL  ALR-67  STS 

84C51  AAE5C0552  B3  RETROFIT  INSTAL  ALR-67  STS 

84051  AAE500552  B4  RETROFIT  INSTAL  ALR-67  STS 

84052  TCA542842  A1  PP6141/ASN9C  ADAPTER  PONEB  SOPPlY 

84065  AHA500C54  A1  INC  VIDEO  RECORDING  SET 

84055  AHAS30C29  A1  VIDEO  RECORDING  SET  INCORP 

84055  YCA54283S  A1  VIDEO  RECORDER  SET 

84055  YCA542839  A1  VIDEO  RECORDER  SET 

84055  TCA543043  A1  INC  VIDEO  RECORDING  SET 

84057  ABA500161  A1  HIRE  STRIIE  PROTECTION 

84057  AHA500 1 62  A1  MIRE  STRIIE  PROTECTION 

84057  ABA500183  A1  NIRE  STRIIE  PROTECTION 

84057  ABA500183  0200  HIRE  STRIIE  PROTECTION 

84059  VAE542990  El  AIR  NAV  COHPOTER 

84059  TCA542764  A1  CP878/ASN54  COHPOTER  OPDATE 

84059  YCA542764  Bl  CP878/ASN54  COHPOTER  OPDATE 

84059  TCA542764  B2  CP878/ASN54  COHPOTER  OPDATE 

84059  TCA542990  A1  AN/ASH40  AIR  IRRIGATION  COHPOTER 

84059  TCA54299C  Bl  AN/ASH40  AIR  IRRIGATION  COHPOTER 

84059  TCA543016  A1  CP878  AID  CP1133/ASN54  OPDATE 

84059  TGA624573  A1  AN/ASN54  COHPOTER  OPDATE 

84059  TGA624574  A1  AN/ASN54  COHPOTEB  OPDATE 

84061  ATB500096  A1  OV-lOA  TO  OV-IOD  CONVERSION  COIFIGORATION 

84062  ATB500090  A1  PROVISIONS  FOB  BIB-9  SIDRHINDBR 

84065  AHI500340  A1  CRASBHORTBT  FOIL  STS 

84065  ABI500340  A2  CRASBHORTBT  FOEL  STS 

84065  ABI500S40  A3  CRASBHORTBT  FOEL  STS 

84065  ABI500340  A4  CRASBHORTBT  FOEL  STS 

84066  AHA500050  A1  ALB-67  COONTERHEASORES  STSTEH ,MOD  OF 

84072  ABB500293  A1  FOEL  QTY  STS  A  EITERNAL  FOEL  TANI  PROV 

84072  TZA610665  A1  100  AOI  FOEL  TAII  INTERNAL  PLOKING 

84073  AB9500299  A1  TBROTTLE  QOADRANT  CBANGE 

84073  VHB500299  El  ELECTRIC  TBROTTLE  QOADRANT  CBANGE 

84073  TCA542752  A1  1673802103/105/107  TBROTTLE  QOADRANT  HOD 

84073  TCA542752  Bl  1673802103/105/107  TBROTTLE  QOADRANT  HOD 

84074  ABB500291  A1  ENGINE  FOIL  CONTROL  ACTOATOR 

84074  ABB500291  1  00  ENGINE  FOEL  COITROL  ACTOATOR 


L.  CORVE  BETA  CAB; 100! 


1.25  1.33  0.97  -0.04  l.OS 


0.48 

2.04 

0.81 

-0.30 

0.50 

2.25 

3.43 

0.81 

-0.30 

0.85 

3.25 

3.67 

0.97 

-0.04 

3.00 

2.89 

12.57 

0.81 

-0.30 

3.10 

84074  VEE50C291 

El  ENGINE  FOEL  CONTROL  ACTUATOR 

4 

3.00 

4.57 

0.81 

-0.30 

1.13 

84076  AEE5002S8 

00  ALR-66A(V)1-ESB  INSTALLATION 

114 

0.83 

3.52 

0.81 

-0.30 

0.87 

84076  VFP50065C 

El  BOD  NOSE  NEEEL  STEERING  CONTROL  CIRC01T 

3 

10.00 

13.97 

0.81 

-0.30 

3.44 

84076  TCA542764 

41  AN/ALR66 

5 

0.60 

0.64 

0.97 

-0.04 

0.53 

84077  AHC500401  il  MAIN  GIABBOX  IBP 

84077  ABC500401  82  BAIN  GEARBOX  IBP 

84077  AHC50040 1  43  BA'J  GEARBOX  IBP 

84077  AHC500401  44  HaIN  GEARBOX  IBP 

84077  4HC60C40 1  48  HAIR  GEARBOX  IBP 

84077  ASC500401  46  HAIR  GEARBOX  IBP 

84077  4BC5004C1  47  HAIR  GEARBOX  IBP 

84077  4BC50G40 1  48  HAIR  GEARBOX  IBP 

84077  4HC5004C1  49  HAIR  GEARBOX  IBP 

84077  4BC50040 1  44  BAIN  GEARBOX  IBP 

84077  AHC510042  41  BAIN  GEARBOX  IBP 

84077  ABC81G042  B1  BAIN  GEARBOX  IBP 

84077  4BC510042  B2  BAIN  GEARBOX  IBP 

84077  A8C510042  1  00  HAIR-GEARBOX  IBP. 

84077  ABC510042  2  41  BAIN  GEARBOX  IBP 

8407?  ABC510043  A1  BAIN  GEARBOX  IBP 

84077  ABC510D43  42  BAIN  GEARBOX  IBP 

84077  ABC510043  A3  BAIN  GEARBOX  IBP 

84077  ABCS  10043  44  BAIN  GEARBOX  IBP 

84077  ABC610043  B1  BAIN  GEABBOX  IBP 

84077  ABC510043  B2  BAIN  GEA8BOI  IBP 

84077  ABC510043  B3  BAIN  GEABBOX  IBP 

84077  ABC510043  B4  BAIN  GEARBOX  IBP 

84077  ABC810044  A1  TRANSBISSION  STSTEBS  OIL  COOLER  BAN  ASST 

84077  ABC510044  B1  TRANSBISSION  STSTEBS  OIL  COOLER  EAR  ASST 

84077  TZA610802  A1  66NAN200  4  66NAP200  ETD  POBP  TISP1L  INSERTS  0 

84077  TZA610802  42  66NAN200  A  66NAP200  BW  POBP  7ESPEL  INSERTS  S 

84079  APB930007  A1  P-3B  OPERATIONAL  FLIGHT  PiOGRAB  TACNAVBOB 

84079  VPB500387  El  AN/AQA-7A(?)6  DIEAR  INSTAL 

84079  VPB500443  El  ASM  STS; AR/AQA-7A(V)8  3?  DIFAR  STS, HOD  4  0.26  0.38  0.81  -0.30  0.09 

84079  TCA542936  00  CP1532/AQA7AV  DESIGN  TIHIRG  PROBLES  GRANGE  10  1.40  1.55  0.87  -0.04  1.27 

84079  TCA543079  41  AN/ASN124  INTERGRATE  AN/AQA7  ?  10/11/12  0 

84080  APB500450  A1  UPDATE  111  STS  IBSTALED  7$  NOD  01  A  Oil 

84080  APB500450  A2  UPDATE  111  STS  IIST4LEB  7S  NOD  01  A  Oil 

84080  APB500450  A3  OPDATE  111  STS  INSTALED  ?S  NOD  01  A  Oil 

84060  APB500450  A4  OPDATE  111  STS  INSTALED  VS  I0D  01  A  Oil 

84080  APB500477  A1  RETROFIT  HLO  INTO  PROB-CONFIG  P-3C  OPDATE  III 

8408C  APB500484  00  RETROFIT  OF  CBEX  CAPABILITY  INTO  PROD  A/C 


84080  TCA542776 

41  AN/ASQ114  UPDATE 

0 

84080  TCA542778 

41  OPDATE  3  RETROFIT  1ST  INCBEBENT 

1 

1.00 

1.00 

0.97 

-0.04 

0.82 

84080  TCA542779 

41  OPDATE  3  RETROFIT  1ST  INCBEBENT 

1 

2.00 

2.00 

0.97 

-0.04 

1.63 

84080  TCA542780 

41  OPDATE  3  RETROFIT  1ST  INCBEBENT 

0 

84080  TCA542983 

41  AN/ARR78  TOP  POSITION  INDICATOR  ENBANCEHENT 

2 

5.50 

5.67 

0.97 

-0.04 

4.63 

84080  TCA543045 

00  IP917/ASA70  IETBOARD  CB 

0 

84080  TCA543048 

41  AN/ATA8C  CONVERSION  TO  OL337V1/AT 

0 

84080  TCA543063 

41  CP901/ASQ114  CBOS  BEBORT  OPDATE 

0 

84080  TZA610806 

00  OPDATE  3  RETROFIT  1ST  INCBEBENT 

0 

84083  APB500456 

41  BB0-14A  BOBB  RACES 

84083  TCA5S0804 

41  BR014  BOBB  RACES  IN  BOBB  BAT 

2 

3.50 

4.27 

0.62 

-0.29 

1.14 

)S  IF  ID# 

TITLE 

QTY 

AVE 

FOB  L 

.  COBVE 

BETA 

CAB  1 00  i 

84081  YZ4610607 

A1  PITCB  TB1M  ACTOATOB  IBPB0VEB1ST 

0 

84089  ASB500I03 

81  IBFY  N0N-ICE/L9R  LIBIT  CONTROL  YAL5E 

84083  If 246 in:: 

00  BOS- ICK/LOYi  LIBIT  COBTBOL  YALYE  IBPBOYEBEBT 

1 

9.00 

9.00 

0.82 

-0.29 

2.41 

8403*  YC4542804 

A1  T12C3/APS116  TBABSBITTEBAAS2719/AP  AHTENtiA 

2 

1.00 

1.03 

0.97 

-0.C4 

0.84 

84395  YCA54294? 

81  AN/APS-116  BADAE  SET  PRB  SUPPLY  IBPB?B!f$-3A) 

0 

84096  4SB50C195 

81  AL-669  DS-3A  SELECT1YE  JETTISON  OF  MING  STOLE 

84100  AEE500317 

81  PDS  RAYEGOIDE  TRANSITION  CBG 

84104  ATB500193 

A1  LASEB  AIB  TO  A1B  GONNEBY  SIBOLATOB 

84108  4TI5000G1 

00  BBC-12A  LAP  BELT  ADJDSTERS 

8 

1.50 

2.82 

0.81 

-0.30 

0.70 

84108  ATB50C002 

81  COCEP1T  BEACON  LIGBTING 

84108  ATB500007 

00  BUDDIE  COUPLING  INTEECONNECT  CRANK 

7 

14.29 

25.61 

0.81 

-0.30 

6.37 

84108  ATB500C08 

00  T-5  ABPLIFIER  RELOCATION 

7 

125.00 

225.85 

0.81 

-0.30 

55.70 

84108  ATB500009 

81  REPLACE  BAG  FLIGHT  CNTRL  COMPONENTS  R/ALDBINB 

84108  ATB500010 

A1  T-36  DOBSAL  LONGER  08  BODS 

84108  TPA660461 

A1  BODEL  11000  AOTO  PABACBOTE  RELEASE  FIRING  PIN 

1 

1.00 

1.00 

0.82 

-0.29 

0.27 

84108  TPA660462 

00  BB012/A  LAP  BELTS  549100-18  BOD 

4 

1.00 

1.49 

0.82 

-0.29 

0.40 

84108  YPA660480 

00  ACFT  IG8ESS  SYS  IBP80VIBENT 

0 

84112  ACR500123 

A1  ABC-175  A  ARB-126  RADIOS  C-2A  SLEP 

84114  ACZ500101 

A1  IBSTAL  AN/ARN- 1 18  C-9B  TACAB  DPDATE 

84115  ACZ500075 

00  EBG1BE  TBBOST  REYEBSEB  DRIYER/1DLEB  LINKS 

28 

16.54 

45.54 

0.81 

-0.30 

11.23 

84115  ACZ500075 

1  00  EBGIBE  TBBOST  REYEBSEB  DR1VEB/IDLER  LINKS 

84118  ACH50C063 

A1  PROPELLER  SYS  BAB1LTOB  STANDARD  54B60-77 

84117  ACH50C261I 

00  AN/ABC-186  YBF  8ADIO  INSTALLATION 

4 

40.00 

60.97 

0.61 

-0.30 

15.03 

84117  ACB50029I 

81  FY-84  AVIONIC  SYS  IMPROVEMENT  PROGRAM 

84120  ACB500286 

A1  INSTL  STROBE  ANTI-COLLISION  LIGHTS 

84120  ACB500286 

A2  INSTL  STBOBE  ANTI-COLLISION  LIGBTS 

84121  ACB500288 

A1  INSTAL  EBEBGENCY  HIT  LIGBTING 

84127  ABB500316 

81  ASQ-188  ABBABENT  CONTROL  PROVISIONS  INSTAL. 

84127  YBB500296 

00  AN/APN-171 (?)  BADAB  ALTIBETEB  BOD 

2 

0.50 

0.62 

0.81 

-0.30 

0.15 

84127  YBB500296 

1  00  AN/APN- 171  (?)  BADAB  ALTIBETEE  BOD 

2 

0.50 

0.62 

0.81 

-0.30 

0.15 

84128  AFP500669 

A1  AN/ALQ- 162 ( V ) 1  COONTEBBEASOBES, INSTL  OF 

84134  AFR500713 

81  AIM-9  SEEKER  BEAD  POSITION  DISPLAY  PROVISIONS 

487 

10.32 

67.69 

0.81 

-0.30 

16.69 

84134  AFR930004 

81  AN/ANG-9  AIM-9  SI1IEBBEAD  POSITION  DISPLAY 

84134  YCA542826 

A1  AIB9  SEEIEBBEAD  POSITION  DISPLAY 

0 

84134  YGA624298 

00  AIB9  SEEIEBBEAD  POSITION  DISPLAY 

3 

8.67 

11.87 

0.82 

-0.29 

3.18 

84134  YGA624299 

00  AIB9  SEEIEBBEAD  POSITION  DISPLAY 

0 

84135  AFR500717 

81  ACTIVATE  SPOILEE  TO  62  DEGREE  RING  SNEEP 

84136  AFW5007 1 4 

A1  RING  PIVOT  BEARING  REDESIGN 

229 

3.26 

17.11 

0.81 

-0.30 

4.22 

84136  AFH500714 

A2  RING  PIVOT  BEARING  BEDESIGN 

229 

3.28 

17.11 

0.81 

-0.30 

4.22 

84136  AFH5007 14 

A3  RING  PIVOT  BEARING  BEDESIGN 

229 

3.28 

17.11 

0.81 

-0.30 

4.22 

84136  AFR500714 

A4  RING  PIVOT  BEARING  BEDESIGN 

84136  AFM50C7 16 

A1  LOREB  R1RG  PIVOT  BEAB1RG  SEAL  DESIGN 

229 

3.16 

16.47 

0.61 

-0.30 

4.06 

84137  AAE500556 

0IA1  AN/ALQ-ITO  SIBOLATOB  SET 

84137  AAE500556 

02A1  AN/ALGl- 170  SIBOLATOB  SET 

84138  AAB500511 

81  LTN-72  INERTIAL  NAV.  SYS 

84140  YCA542589 

81  AN/AAS33A  TOBBET  STABILIZING  PLATFORM 

0 

84140  TCA542589 

El  AI/AAS33A  TOBBET  STABILIZING  PLATFOBB 

0 

84140  ICA542589 

B2  AN/AAS33A  TOBBET  STABILIZING  PLATFOBB 

0 

84140  TCA542589 

B3  AN/ASS33A  TOBBET  STABILIZING  PLATFOBB 

0 

84140  TCA542589 

B4  AN/AAS33A  TOBBET  STABILIZING  PLATFOBB 

0 

84140  TCA542J89 

85  AN/AAS33A  TOBBET  STABILIZING  PLATFOBB 

0 

84140  YCA542589 

B6  AN/AAS33A  TOBBET  STABILIZING  PLATFOBB 

0 

84140  TCA542589 

B7  AI/AAS33A  TOBBET  STABILIZING  PLATFOBB 

0 

0 


84140  YCA542589  B8  AN/AAS33A  TORES!  STABILIZING  PLATFORM 

84140  TCA542589  BS  AN/AAS33A  TORRET  STABILIZING  PLATFORM  0 

84141  AAF500446  A1  AN/ALQ-162  ILEC/COONT8RME ASORE  SET , INSTL  OF 

84141  TST5C0154  SI  DEFSNSS  ARHAHENT  SOBSYSTES 

64143  AFP500672  A1  ALR-45F/APR-43  RADAR  RECEIVING  STS 

84143  AFP500672  Cl  ALR-45F/APR-43  RADAR  RECEIVING  STS 

84143  TCA542661  A1  ALR45/APR43  RADAR  RECEIVING  STS  0 

64144  TCA642740  A1  AN/APN153  RADAR  NAT  SET  FREQ  ABF  ASST  A6  REPL  1 

84145  AFN500746  A1  AN/ALQ-167  TACTICAL  COONTERNEASORE  POD  3  72.00  100.55  0.61  -0.30  24.80 

84147  TCA542607  A1  AN/ASN13  AOTO  FLIGBT  CONTROL  STS  IMPROVEMENT  0 

8414'  TCA542806  A1  AN/ASN13  AOTO  FLIGHT  CONTROL  STS  1HPBOTEHENT  0 

84147  TCA542806  B1  AN/ASN13  AOTO  FLIGHT  CONTROL  STS  IMPROVEMENT  0 

84147  TCA542806  B2  AN/ASN13  AOTO  FLIGTH  CONTROL  STS  IMPROVEMENT  0 

84147  TCA542806  B3  AN/ASN13  AOTO  FLIGBT  CONTROL  STS  IMPROVEMENT  0 

84147  TCA542806  B4  AN/ASN13  AOTO  FLIGBT  CONTROL  STS  IMPROVEMENT  0 

84147  TCA542607  A1  AN/ASN31  AFCS  IMPROVEMENTS  0 

84147  TCA5426C7  B1  AN/ASN21  AFCS  IMPROVEMENT  0 

84147  TCA6428P7  B2  AN/ASN31  AFCS  IMPROVEMENT  0 

84147  TCA542807  B3  AN/ASN31  AFCS  IHPBOTENENT  0 

84147  TCA542808  A1  AN/ASN31  AFCS  IMPROVEMENTS  0 

84147  TCA542808  B1  AN/ASN31  AFCS  IHPR0TE8ENT  0 

84147  TCA542806  B2  AN/ASN31  AFCS  IHPROTEHENT  0 

84147  YCA542809  A1  AN/ASN31  AFCS  IMPROVEMENTS  1  3.00  3.00  0.97  -0.04  2.45 

84147  TCA542609  B1  AN/ASN31  AFCS  IMPROVEMENTS  0 

84147  TCA5428C9  B2  AN/ASN31  AFCS  IHPROTEHENT  0 

84147  TCA542809  B3  AN/ASN31  AFCS  IHPROTEHENT  0 

84148  AEB500332  A1  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS  76  361.84  1349.85  0.81  -0.30  332.88 

84148  AEB500332  A2  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  Bl  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  B2  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB50C332  B3  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500352  B4  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  B5  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  B6  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  B7  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  B8  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  B9  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  BA  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  BB  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

64148  AEB500332  BC  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

8414e  ABB500332  BD  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  BE  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  BF  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84148  AEB500332  BG  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 

84146  AEB500332  BB  TERTICAL  TAIL  DESIGN  DEFICIENCIES  CORRECTIONS 


84149  TZA610808 

A1  CSD  ADDITION  OF  TEE  AIR  FILTER 

0 

84150  TCA542761 

00  AN/APN200  NON  AVAILABILITY  OF  PARTS 

0 

84150  TCA542762 

00  AN/APN200  NON  AVAILABILITY  OF  PARTS 

0 

84150  TCA542763 

00  AN/APN200  ION  ATAILABILITY  OF  PARTS 

0 

84151  TCA542768 

A1  HT435/ARN84  REC-TRNS  BOON!  IHPROTEHENT 

254 

4.53 

5.77 

0.97 

-0.04 

4.72 

84151  TCA542768 

El  HT435/ARH84  REC-TRNS  HONT  IHPROTEHENT 

0 

84152  AHA500074 

A1  ADDITIONAL  HIAPOIS  CAPABILITY 

84152  TCA560774 

A1  LAG  116/A  AFT  RESTRAINT  POS  LATCH  HOD 

3 

2.00 

2.74 

0.82 

-0.29 

0.73 

a 


FOB  L.  CDBVE 


84152  YCA56C774 
84152  YCA56C774 
84152  YCA560-74 
84152  TCA560654 

84152  TCA560655 

84153  ABC5004 17 
84153  AHC500417 
84153  AHC500417 
84153  AHC50C4 1 7 
84153  ABC5C0417 

84153  AHC5D0417 

84154  ACZ500099 
84157  ACZ500097 

84157  ACZ500103 

84158  AHA500 133 
84160  APB500453 

84160  APB500453 

84161  AYL500241 
84161  AYL500241 
84161  ATL500241 
84161  YCA542632 

84161  YCA542832 

84162  TZA610813 

84162  YZA610813 

84163  TCA542636 

84164  YCA542959 

84165  ACZ500098 

84166  AAF500457 
84168  AFP500678 

84172  ACB50Q27 1 

84173  ACB500287 

84174  AAC500649 

84174  HPD500649 

84175  AFK500712 

84176  TCA542874 

84176  TCA542874 

84177  A8C500426I 
84177  AHC510048I 
84177  ABC510049I 

84177  ABC5100501 

84178  ABC510051 
84181  ATB500198 
84161  ATC500198 
84183  APB500471 

84185  ABI500363 

84186  AIB500336 

84187  ACW500126 
84186  AIB500337 
84189  ACB500127 
84534  ABC500417 


A2  LAC116/A  AFT  E1STBA1F'  PCs  LATCH  HOD 

Bl  LA01 16/A  AFT  RESTRAINT  PCS  LAICii  SOL 

B2  LAO  116/A  AFT  RESTRAINT  PCS  LATCE  800 

A1  ALL IT  108 AL  NRAP08S  CAPABILITY 
A1  ADDITIOBAL  KEAP08S  CAPABILITY 
A1  EBIRGENCT  IGIESS  LIGHTING  SYSTEB 

0200  EHIBG18CY  EGRESS  LIGHTING  STSTE8 

02A2  EBEEGENCT  EGEESS  LIGHTING  ST5TEB 

02A3  EBEEGEBC7  EGEESS  LIGHTING  STSTEB 

02A4  EBEEGENCT  EGEESS  LIGHTING  STSTEB 

02A5  EBEEGENCT  EGEESS  LIGHTING  STSTEB 

A1  SECOBE  VOICE  0HF/VBF/1F  COBB 
00  C-9B  I-BOD  CHANGES  NO  COST 
A1  C-9  AIB  TO  GBOOND  TELEPHONE  COBB  STS 
A1  AN/ARC-182(V)8ADI0  SET  INSTALLATION 
A1  INSTAL  AN/AEC-186  ?BF 

A2  INSTAL  AN/AEC-186  VHP 

A1  BOD  VIDEO  BECOBDING  STS 
Bl  HDD  VIDEO  BECOEDING  STS 
B2  BOD  VIDEO  BECOEDING  STS 
A1  BOD  VIDO  BECOEDING  STS 
Bl  BOD  VIDO  BECOBDING  STS 
A1  REDESIGN  OF  ILG  AILE  SOCKET 
Bl  REDESIGN  OE  NLG  AILS  S0C1ET 
A1  AN/ATI 14  641  BEBOET  BODOLE  CONVERSION 
A1  AN/APS137  EADAB 
A1  C-9B  SATCOB 

A1  IBPV  BOLTPL/TEIPLE  EJECTOR  RACE  ADAPTER  BARNS 
A1  INSTAL  TACTICAL  A1E  COBBAT  TRAINING  STS 
A1  HELICOPTER  AERIAL  BEFOELING  BODIFICATION 

A1  INSTAL  AFTER  BODT  STRAIES 

A1  BOB-74  AIR  LAONCH  PROVISIONS  ITA-4J  A/C) 

A1  BOB-74  AIR  LAONCH  PROVISIONS  ITA-4J  A/C) 

A1  IICOBPOBATION  OF  TAIPS  PBOVISIONS 
A1  A1/A0G9  DATA  PBOCESSOB  CAPACITOB  EEPL 
Bl  AN/A0G9  DATA  PBOCESSOB  CAPACITOB  EEPL 
00  FOZZ  BORN-OFF  CHIP  DETECTION  STSTEB 
00  FOZZ  BORN-OFF  CHIP  DETECTOR  STSTEB 
00  FOZZ  BORN-OFF  CHIP  DETECTOR  STSTEB 
00  FOZZ  BORN-OFF  CHIP  DETECTOR  STSTEB 
A1  VB-3D  IBPROVED  GEAR  BOZ 
A1  CP0-66/A-24  ALTITODE  ENCODING  COBPOTER 
A1  ENCODING  COBPOTEB  IBP/EQOIP  LIFE  EIT 
A1  COPVEBT  P-3A  TO  TP-3A  CONFIG 
00  AFCS  IBV  PREVENTION 
00  KING  A  TAIL  DEICING  BOOTS 
00  BEPLACEBINT  OF  H1NG/TAIL  DEICING  BOOTS 
A1  AOTO  FLIGHT  COITBOL  STS 
A1  AOTO  FLIGHT  COITBOL  STS 
0300  EBEEGENCT  EGRESS  LIGHTING  STSTEB 


4  2.50  3.72 


132  45.03  198.66 


ETA  CAB;  100) 
-0.29  1.00 


-0.30  49. 


0.59 

2.66 

0.81 

-0.30 

0.66 

8.57 

15.49 

0.81 

-0.30 

3.82 

80.00 

80.00 

0.81 

-0.30 

19.73 

1.97  -0.04  2. 


511  33.07  220.20  0.81  -0.30  54.30 

3  1.00  1.05  0.97  -0.04  0.86 

0 


8  3668.00  6901.90 


12  0.33  9.T1 


-0.30  1702.04 


-0.30  0.17 


